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1A celebre qucitionc della decompo- 
fizione dell'Acqua (i), è oggi mai 
divenuta l' oggetto delie ricerche de' 
Dorti , i quali non convengono ancora fra 
di loro, fe fia realmente un corpo compo- 
rta , ovvero un Ente indecomponibile , c 
A fe 



(i) Malgraia le ingegnofe e moltiplici ricerche far- 

indeconipaniìjite > ovvero decomponibile . Ma fe 
io delibo gjad^are dai refaltati delle mie offerva- 
7-ioni l'i^n mentali i a me pare che (ia un corpo 
compililo di ;iue Cai sì il' indole diverfa , ma 
non già d Aria inda m malli le , c deflogifticata , 
nè pure di Aria deflogillicaca , e di flogifto ee. co- 
me vedremo nel regnilo di quella mia Memoria 
pitico -Chimica. Io porto incannarmi, egli è il 
»ero ; ma fori'c il mio sbaglio fiderà l' attenzione 
dei Doni (òpra una qeclliniie , che merita cena- 
mente d' e (Te re eliminata profondamente , ed io 
avrò allora il piacere di aver fom mini/Irata I' oc- 
catione di feoprire la verità , per crlirc flato il pri- 
mo . che ahhia avuto il crrag;;ir>ili ripetere in Euro- 
pa Gl'importanti c delicati «ferimenti delFilofol» 
■ ■ Pari- 
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fe è decomponibile , quali fiano le parti, o 
i principj coftituenti dlenziali dì ella . 

Do 



Parigini . liccome ti rilega dal mio Profpetto La- 
lino ftampato nel dì primo Mano ijSj«,e ram- 
mentato con onore nelle Novelle Letterarie di 
Firenze al Num. 18. nel dl6. Maggio 178;. ,c nel- 
le Notizie del Mondo pubblicate parimente in Fi- 
lente al Num. 10. nel giorno 7. Mario 1785. 
culla data di quella Città, e parimente nel dotto 
Giornale di Fatisi ftampato nel mefe di Giugno 
1785. .lai Sig. Ab. Rojicr, ove li dà contezza del 
mio ProfpectO Latino , e delle mie o [Ver vai ioni 
fair; in Firenze ne i Meli di Novembre , e Gennaio . 
Ma fe così è, vale a dire che I' Acqua fia no cor- 
po comporto, allora e non già prima delle mie 
fperienze lì vedrà, quanto erano lontani dilla 
verità tanti celeberrimi Chimici che rifguarda- 
vano 1' Acqua, come ona femplice folìanza > co- 
me un femplice fotido elemento originale inde- 
componibile , perchè tutti i tentativi fatti da elfi 
per convertirla in altra folìanza erano flati infuf- 
ficiemi . Non balla in materia di oifervazione , e 
di elperienze, che le ricerche le più fcrupolofe 
e le più efatte abbiano dimoiato 1" ini polii bili tà 
dì una cola . Un felice accidente, ed un qualche 
nuoBO efame potfono feoprire ciò, che altri non 
hanno faputo, o creduto, conforme il cafo , ed 
il coraggio hanno feoperto nuovi Paelì , e nuovi 
Mondi incogniti affiitto ai nortri Padri ; e quel 
che fi è acquattato in poco tempo ha oltrepalfato 
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Dopo la pubblicazione 'delle belle ed ori- 
ginali esperienze dei Signori Mcufnicr, c La- 
voifier (2) fembrava cerramentc , che l'Acqua 
altro non l'offe, che un il-mpiicc compo- 
rto , o combinazione di Aria infiammabi- 
le, e deflogilricara , anzi che ciò folle una 
verità rigorofameiite dirnoftrata , che non 
foggiaccll'e più ad alcuna obiezione; mare- 
flettendo jo , dia vi era poco da fidarli 
A 2 del 



le fatiche, ed i viaggi fatti in tutti i Secoli an- 
tecedenti . Ed in vero lì vedano i progrelfi della 
Chimica, e dell' Moria Naturale dopale grimi i 
fcoperie fatte dal genio inventore dei due più no- 
bili ed intraprendenti Fi lo foli , che onorano il Se- 
col noltro fopra i Gaz , cioè i Sigg. Black, 0 l'im- 
■nomi PrielUcy, e fi QlTervi quanti fafti nuovi, 
che ci erano del mito ignoti avanti i loro cele- 
bri ritrovamenti, che faranno fempre Epoca ne!L' 
Iftotia delle grandi (coperte > e delle grandi rivo- 
luzioni della tifica. Qoanve nuove Teorìe erette 
fopra lami fenomeni, di cui non li fapeva li ca- 
cone ■ o per lo meno ci era ofeuriffima ! Quanti 
problemi fciolti, che ci fembravano tanti arcani 
della natura. Ma lafciamo quelli inutili difcorli, 
i quali non fono che fieri ti declamazioni ufe 1 
farfi fentire nelle oziofe Accademie , che a poco 
o nulla fervono, e profeguiaoio piutrofto a fvi- 
luppare il noftro fogge tto . 
(1) Journal de Phyfique: Maggio I7S4. 
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del /tarpilo ilei Ferro rovente, e dei Luti 
troppo ri (cai dati , e che la verità di que- 
llo latto fembrava appoggiarli ad efpcrien- 
zc delicate c femplicjflìme , (i) in cui non 
folle reftata nè alterata , nè mafeherata 
1' Aria prodotta , per dedurne delle confe- 
guenze reali ; perciò penfai di ripetere quefte 
elperienze, per vedere, fe veramente l'Acqua 
iì decomponete nelle due arie fuddette, 
come opinano gì'illuitri Chimici, e Filici 
Parigini . Ma l' Efame il più fcrupolofo 
ed il più efatto portato da me fopra quello 
importa ntiflimo loggctto tanto in privato, 
quanto alla prefenza di divertì Intendenti 
non folo, che di perfone rifpettabili e eul- 
te fenza prevenzione alcuna pare , che di- 
moiìri nianifefta mente , fc pur non m' in- 
ganno , che le parti coltituenti dell' Acqua 
non licno già 3' Aria infiammabile, e la 
dcilogiiUcata , ma che ella (ì converta tut- 
ta in aria respirabile , e per confeguenza , 
fia 



(j) Le operazioni quinto più fono (empiici, lanto 
meno ci ^pongono sA ingannarti , perciò ho cerca- 
to , per Cju.-.nro mi è fhto polfibiìe, (ti renderla 
poco comporto i per non incorrete in qualche it- 
ili liane . 
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ila molto verifimile , clic it fiogifto del 
Ferro, Rama ec. abbia dcluib i ram men- 
tati dornflìmi Accademici, c dato motivo 
alla loro fuppoiizione . 

Checche ne lia in fomma, ioefporrò 
fìnceramente i mici rcfultati , ed i Chimici 
ilif-ippanìoiiari ed amanti della verità fa- 
ranno i Giudici . Che fe io m' inganno , 
farò prontiflimo a ritrattarmi , e confefla- 
rc ingenuamente il mio sbaglio lenza odi- 
nazione alcuna . (+) 

Aj l Or 



(4) Odiano sì quanto !e più minate circoftanze u 
non avvertiti:, 0 ma! conofeiute ci poffono dala- 
dcre in materia di tatto, e tanto maggiormente, 
fe lìamo dominati di qualche anticipata opinio- 
ne, c quanto (la diffidi Col"a a prevederle, e co- 
nofccrle efarramente in tutta la loro, eftenfione . 

Or le trattandoli di offemaioni [peri menta li , 1' ar- 
te -ci prelc-ura tante difficolti, forbente inefau- 
fta d' mòniti sbagli, che tutti i giorni li vedo- 
no l'nientire, fecondo elle li pri-lcntan^ r-juvì 

loramente tutte' le più pinole particolarità, the 
alterar pofl'ono un clpetinv nto . 
Or comunque lìafi ('pero perù che i mici I.r^iti- ii 

rata per più , e più Msli , ( da Novembre a quella 
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Or le primi: tipericnze , che abbia- 
no ditnoftrato, che abbruciandoli dell' Aria 
infiammabile metallica con la deflogiftica- 
ta , le due arie lì permutano quali total- 



parte 1784.), c la non indifferente fpefa fa ita tut- 
ti di proprio nel ripetete tante, e tante volte le 
■meil efiiiie Sperienzc con Tubi divertì per timore 
d' inganno nei miei rifultati. Dirò qui anco- 
ra , elle non folo ho ripetuto l' efperienie de- 
gli Autori fuddetti per aflìcurarmi con le mie pro- 
prie otiervazioni fpctimentali della verità del fitto, 
ma eiiandio per (limolare i miei Concittadini 
ai applicai" allo (indio della Chimica, cioè di 
quella fiiblime feienza cotanto utile alle Nazioni, 
e dove rifplcnde fempre il grande ed il forpren- 
denrei ciacche Oggimai è divenuta la fcieiiza co- 
mune di quali ratte l'Edere Nazioni; e cosi fai 
rivivere all' ombra Augnila del Trono di un 
Monarca Filofofo la tanto celebre Accademia del 
Cimento originale ne] fuo genere , che è (la- 
ta la gloriola Maefira di tutte le altre Na- 
zioni ili Europa, quando tra noi v'era il buon 
gallo per la naturai Filolotk . Che poi le Fi fiche 



lumi da quella branca di Filìca fperimcnrale è 
un fatto, che non può effsr eccliffato, che dilli 
maliiiofa ignoranza. 



mente 




■tarate Illoria, la Medicina lingo- 
Geumetrìa ritraggono i madori 
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*-.i5nte in acqui, furono quelle del Sig. Ca- 
•cndish di Londra. (5) 

A 4 11 



I primi, the offerv afferò veramente, che bru- 
ciando i! Gai infiammabile lì prodacevano delle 
gocciole ben fenfibili di Acqua pjra , furono i) 
Macqucr, e de la M^cherie . Vengali il Dizio- 
nario di Chimica del primo, e le Memorie del 
fecondo nel Giornale del Si;*. Abate Roller p:*t 
Mefe di .Settembre i jBi., e Gennajo 17S1. Si veda 
altresì nel Tomo V. del Sig. PrielHey la Lettera 
del Sig. loUn Warltire ProfeiTbre di Fi fica , ove 
viene fatta menzione di una efperienza, cioè clic 
abbruciando per mezzo del fulmine (li una elettri- 
ca fcimilla un mefcuglio di Aria infiammabile, e 
eli aria comune ri neh i ufo in un Vafo di Rama 
della capacità di tre pinte, { la pinta in Inghil- 
terra è valutata fedici oncie delle noftre ) refkl 
diminuito un Volarne di Aria infiammabile preflb 
a poco eguale a quello dell' aria comune , cioè 
che fa (limata da i. grani in circa, benché il 
Vafo fi.de ertamente ferrato . di non permette- 
re a [Mutamente nell efplolione, che l'aria po- 
tefie ufeire di dentro. 
L'iilelTo fperimento.al riferire del Si». Pri;lrl*y me- 
defìmo, fa ripetuto anche in un Vafo di Vetro, 
e dopo la detonazione la parte interna del Vafb 
fj trovata ricoperta d' umidità, quantunque avan- 
ti foffe Hata puliriffimn ed afei urti/fi ma , che eijti 
credè deputata dall'aria comune nell'atto della 
flogiili caaione . e non gii) dalla permutazione delie 
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11 celeberrimo ed efattiiTimo Sig. La- 
voifìer intento a tutto quello, che può 
illuftrare tempre più la fua nuova Teorìa 
Pneumatica, (6) c con l'unii aria in tutte le 
fue 



ilae arie in acqua. Quanto poi al Sig. Cavcndish 
i- nciio , che Ce vedo.-'i [' efpt^enje falle i" grn i • - 
de Copra i' Aria di <; .eflo dott;ITÌTio ti ingcf(na- 
liffimo F.nco. e Chimico lette »;:a Kcal Società 
. ili Lenita il .lì ij. di Genasja 1785., eplì ile- 
dace. che l'Acqua fia Un compuiln di Ana de- 
flogiiìicita, e di ftogifto , e non già di Aria i<>- 
(ìaimnabitc . e dcfiogiflicata . coifftme credeno i 
Sìgg. Meufnicfi e tavuìlìer, o iier dir meglio, 
fìccorne rifalla dai loro Troicfil . 
(G) l_a nnova teoria Pneumatico, the molto hanno 
edefe in Fratieia dopo iì E-avolfter i S^g. Bue- 
prave da^no de la Chimica . c della Medica ScJcn" 
za. c Uiy-.n. ella È < 
molli fatti collanti, ma 



Or fecondo la dottrina Pneumatica, eh' è inver- 
fj di quella di Stallila i Corpi flogiftiCMi altra 

I. Che Manie, le quali Imnnn una furie tendenza 
ad unir il culi' Aria defiogifticar*. . 

IL Che 



file parti ripetè queflo erperimento con una 
Lampana ingegiiu&meiite architettata meC- 
k 



II. Che tutte le circortanze, in cui Stalli credeva , 
che il flogifto fi fvi!uppa(Te, e palette dallo Ita- 
lo di combinazione, e di filiazione a quello di 
libertà, non prefenrano, fecondo quella dottrina, 
che delle IVtnpIki combinazioni con la medefima. 
Aria deflogifticata . 
1(1. Che quelle all' oppofto, nelle quali il flogifto fi 
combinava, fecondo li Stahliani altro non offro- 
no, che fvilapp;i di aria medefi ma mente deflogi- 
fticitu nella teoria Pneumatica. 
IV. Che tutti quei Carpi, che Stahl credeva , che 
fodero Enti comporti, in cui il flogifto, fuoco 
combinato, fuoco principio', principio infiamma- 
bile, come più piace chiamarlo, entrafic nella lo- 
ro compolmone, come parte coftitatìva di elfi , 
fono confidenti dai Pneumatici, come femplici 
folianze. le quali hanno una grande affiniti coli* 
Aria dello^iflicata > pura, vitale, del fuoco ce. 
In una parola ciò, che li Stallila ni attribuirono 
alla perdita, alla combinazione del fiogiilo , i 
Pneumatici fpiegano coli* aflorbt mento, e l' efpol- 

lione dell' Aria deflugillicata . 
Quefta È per unto la nuova Teorìa Pneumatica , la 
quale, conforme fi è veduto, è diltnetMlmenM 

mente a cessi nata per chi non la sì, c non già 
pei Chimici , che tutti meglio ili me ben co- 
nofeono , e fanno . 
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fa in un apparato Pneu maro- Chi mica a 
Mercurio, e dopo la comburtione delle due 
Arie oflcrvò , con turca quella efattezza , 
che il caratterizza per uno dei più gran 
Genj del noftro Secolo, oiìervò, dico , in. 
compagnia del Sig. de la Piace, ed altri 
Accademici, che ,o. pince di Parigi di 
Aria infiammabile metallica, e 15. in circa 
delia deflogiiHcata avevano fomniinillrato 

dramme 4. ~ in circa di acqua puriflima 

fimile alla difiillata , la qual quantità è prdTo 
a poco il pefo rotaie delle due Arie confu- 
mate. Ne contento quello Indagatore felice 
dei fegrcti della natura di avere colla fin- 
teli formata l'Acqua, egli cercò altresì 
di decomporla . A quello oggetto pofe fotto 
un'ifteflo apparato a Mercurio una picco- 
la quantità d* Acqu: , e della puriflima li- 
macura di Acciajo lenza ruggine . In capo 
a pochi giorni il Ferro fi calcinò , e iì (vi- 
luppo una quantità di Gaz infiammabi- 
le, il che non poteva fuccederc fenza che 
l'Aria deflogifticata fi umile alla Calce me- 
tallica nella fua Ipotefi . Quindi calcolando 
egli fcrupolofa mente il pefo del Ferro cai- 



II 

rinato, trovò éflère corri fponden te alla 
quantità dell' Aria deflogilticata , che la 
calce di quello metallo ireva a f forbi- 
to . Da quefti rifultati conclufe, che 1' 
Acqua fotte un comporto, o combinazio- 
ne Si Aria infiammabile , e deflogiflicata . 
Ed ecco come 1' analiii fembra concorrere 
con te finteli a provare la fila propoiìzio- 
ne. Quelli medeiimi rifultati di converti- 
re le due Arie nominate in Acqua, e vi- 
ceverfa, fi ottennero anche dal dotto c 
diligente Sig. Mongez di Mczieres nella 
Sciampagna con uno cfattiifìmo apparato ; 
ma il rigorofo ed accurato Sig. de la Me- 
tilene , (y) ben vedendo , che 1' efperien- 
ze del Sig. Lavoificr erano mancanti di 
quelle circoflanze , che in materia di fat- 
to pur fi richiedono , per poterne dedurre 
delle confeguenze legittime, impugnò que- 
lla opinione , facendo chiaramente vedere , 
che limili elperienze non erano conclu- 
denti . Ecco brevemente gli argomenti po- 
litivi del Sig. de la Aletlierie contro il 
Lavoilier . 

ICke 



(/) Juurm! Js Phydqje l 784. 
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I. Che quefte Arie, cioè l' infiamma- 
bile, e la deilogiiticata contengono Tem- 
pre dell' Acqua in ùtaco di ditibluzione . , 

II. Che il pefo dall'Acqua ottenuto 
nel Proceiio del Lavoilier non è eguale a 
quello delle due Arie confumate . 

III. Che nella combuitione di quelle 
Arie, procacciata co) mezzo della Scintilla 
elettrica, reità Compre qualche porzione di 
Aria non ennfumata. •- . : 

IV. Che la limatura di ferro tenuta 
per più Meli nell' act.\\i.i di Calce , e nella 
diitiilata, e verfata fopra la limatura me- 
delìma caldamente, nè li calcina,- nè (ì 
ft'ìlunpa per confeguen/.a da ella il Gaz 
inllinunahilc , come dovrebbe fuccedere 
nell'Ipoteiì Lavoifì^riana . (8) A quefte op- 

po- 



(8) Neil' Ipocefi del Lavoilier, con cui fi sbandile 
da tutta la Chimica il llogillo , non fi pnò calci- 
nare alcun metallo lenza l'ajuto dell'Aria deflogi- 
fticata , onde in cjtfeft' Ipocetì combinandoli q celi* 
Aria deflogiftieata per la madore affinità alli 
Calce del ferro , il Gaz infiali .-nabile, che era 
dianzi unito all' Aria deflngiiHiata medefima, re- 
ità Ubero, e per conferenza I' Acqua decompo- 
ni nei fooi veri principi coftimenii eflemiali . Ma 



pofìzioni i Sigg. Meufnier, e Lavoìfier ri- 
fpofero con dei nuovi fatti ; ma mi pare , 
fc pur non erro , clic quelli Sigg. fieno 
flati nuovamente delufi dalle circoftanze . 
Ora per venire in chiaro della verità del 
(atto immaginai un Tubo di Rame rollò 
purilììmo , e di getto; ma la difficoltà di 
potere avere fpeditamente uno di quelli 
Tubi ritardava certamente il deliderio , che 
io aveva di confermare con le mie pro- 
prie oflervazioni fperimentaii quella fup- 
pofta decompolìzione dell'Acqua nelle due 
Arie fuddette. Prima di foferivermi , pen- 
fai intanto ad una Canna di Ferro . Ma 
ad effetto dì rendere le mie efperienze più 
decilìvc, e meno foggette ad illulìone , io 
le ho efeguite in forma tale, che in vece 
di 

non elTen^gll calcinata la limatura di Ferro tenu- 
ta dal Sig. de la Matlierie nell'Acqua di Calce, 
parrebbe dunqae, che il Gaa infiammabile ottenuto 
dal Sig. Lavnilìer dalla limatura di ferro, e dall' 
Acqua polli in piccola quantitil nella patte fupe- 
riore di una Campana di criftallo piena di Mercu- 
rio, folle duvuto piuttolto all'Aria fiffa, forfè 
contenuta nell'Acqua, la quale avelie agito fopra 
il Metallo, o a qualche . altra cìreoftauza , fuori 
eoe all'Acqua . 



di Luti mi fono fervito di un altro Tu- 
bo di Rame rodò di figura conica , ed al- 
quanto piegato nel mezzo . La bafe di 
quello Cono dopo di averla polla forzata- 
mente per la lunghezza di un Pollice , e 
mezzo Parigino nella parte fuperiore del- 
la mia Canni di Ferro, l'ho fatta altre- 
sì faldare con Argento, e Rame alla Can- 
na medefima, perchè chiudette più sfat- 
tamente, e più lìcuramente qualunque paf- 
fjggio, ed all' Acqua ridotta in vapore, e 
all' Aria, in cui lì folle cangiata. Nel ver- 
tice poi del Cono vi ho fatto fimilmente 
faldare un Imbiutino di Latta finillìma 
con Rohinet all'ai delicato, capace di con- 
tenere cinque Pollici cubici di Acqua (y) . 

L* eftre- 



{f) Debbo avvertire qui, che il delìderio di vede- 
re, (e l'Acqua palando atteavedb il Tubo di 
Rime roto ribaldato folaoiente al grado di ca- 
lore dell' Acqua bollente fcnza porvi dentro di 
elfo veran' altra Lama di Ferro lì convertiva egual- 
mente in Aria • come quando paflava per la Can- 
na dì Ferro ribaldata pretto a poco all' iftelfe 
temperatura i fece fì che fi levaflc dall'apparato 
la prima Canna ch'era di Ferro aliai duro, e 
long» dne Piedi , e quattro Follici Parigini fcn- 



L'eflremità poi inferiore della Canna l'ho . 
fatta faldare ancor quella all' eitremità fupe- 
riore del Refrigencorio di Piombo , come fi 
vede nella Fig. i. della Tav. qui anneri» . 

Quanto alla Canna di ferro , di cui ' 
mi fono fervito , querta è lunga due pie- 
di Parigini, a dilièrenza della prima eli* 
era 

la medelìma Canna )' altro Canaletto ili Rame 
faldatuvi col Tao Rcbinct: Laonde veduto, eh' 
era quarta Canna tale, e quale , come lo era (lata 
pofta Copra il fuoco del mio Fornello immobile, 
e che percolla rendeva un fuono affai chiaro , 
come per lo innanzi, fi credette allora, che nel- 
la Tua interna fuperfide il metallo non fulTe fla- 
to in nell'una maniera alterato, benché lì avelie 
col di lèi mezzo avuto da un Pollice cubico d' 
Acqua, e 35. grani, 883. Pollici cubici- d' Aria . 
Quindi è che nel mio Profpetto Latino ftampato 
nei Febbrajo 1785., e comparib alla late il di 
primo Marzo fu detto >, ivi „ := In tjos fu- 
ptrfice interna ( della fudetetta Canna di Ferru af- 
fai duro ) nvllum apparuit tubìgines, fin ealàna- 
thnit, ani atttratierìn figunm — Ma ficcome pro- 
vando, e riprovando riefee talora di dare nel fe- 
gno, ovvero di oflervare ciò che per lo avanti 
non fi era veduto, o bene efaminato ; cosi la for- 
te alla mia fofFerenza arridendo mi fece vedere i 
belliflìmì fenomeni della eriftallimxione , che de- 
feri- 



era di due piedi e 4. Pollici , ha di diametro 
citeriore 16. lin^e , di calibro ìnreriore 11. 
e 1 , pela libbre 5. , ed once 7. , ed è nuova e 
rilucente , come uno fpecchìo di dentro fenza 
ruggine. Nel di dentro poi di (juefta Can- 
na 

fcriverò in feguito , ed una fpccic ili calcinazione 



ritrovata nelle mie Canne di Ferro, acco-no fen- 
tiremo in fedito di quella Memoria, rifcaldat» 

quello dell'Acqua bollente; ma non già la cri- 
ftalliizazione , perche quelb non l'ho olTcrvat* 
che nella feconda Canna ch'era di Ferro aflai 
molle, o dolce che (ia . Io per altro fui tulio ibl- 
leciio di porre fotto gli occhi di diverte perfine 
maggiori di ogni eccezione ranco la detta calce, 
quanto la crilUHÌzzazione> che ne rollarono mara- 
vigliate , potendone citare molte quando occorrtlTe. 
Ma tempo è di riprender l' lite-ria delle mie ("co- 
perte, perchè fi feorga tutta la ftrada, che mi 
ha condotto, interrogando la Ni tara , si maravi- 
gli ofo , e forprendente fenomeno. Tralafcio perù 
tutte quelle efejtuite con la prima Canna di Fer- 
ro, ed altre poche, ed imperfette, le quali fu- 
rono le fole vedute anche dal Sig. Cloni. Io 
adefTo confiderò le Tegnenti efpcrienze , come le 
originali . Bcnch* i rifkltati di tutte le prime lia- 
na q* aft gl' illeffi. 
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fla vi (io porto una lama Cottile {imilmen- 
te di Ferro, lunga 18. Pollici Parigini del 
pefo di due once, e tre danari, priva af- 
fetto di ruggine ancor quella , e piegata in 
forma fpirale . Così preparato tutto , ecco il 
metodo , che ho tenuto nei mici (perimenti . 

ESPERIENZA I. 

DOpo che la mia Canna di ferro fu ri- 
fcaldata ad un grado di calore mag- 
giore dì quello del primo grado fopra l'e- 
bollizione dell'Acqua, lafciaì, per vede- 
re fe ad un tal grado di calore ii fvilup- 
pava dell'Aria dall'Acqua, lafriai, dico, 
fcorrere dal Robinet goccia a goccia l'Ac- 
qua che io aveva già rutila nell'lm- 
E bu- 



da) Quantunque l'ebollizione unicamente alla mac- 
china Pneumatica privi affitto l'Acqua di tutta 
l'Aria, che è intimamente miniata, con efla , 
' fecondo il Celebre Si*. Thouvenel ( Veggafi nel To- 
" mg II. d^UMitoria della Società Reale di Medici- 
na di Parigi anno 1777. e 78. pjte. 174. !e Tue Of- 
ferirazioni j ed altri Filici , non oltante quelle au- 
torità , ho voluto affiorarmene colle mie proprie 
' elperienze . A quello effetto feci diftillare dna cer- 
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buto. ÌNelI'ateff-o momento di tempo, che 
l'Acqua attraversò la Canna cosi rifcalda- 
ta, vidi con mia gran maraviglia l'Aria pap 
fare fatto la campana del mio apparato Pneu- 
mato-Chìmico , e feguitare a paflare a mi- 
fura , che 1' Acqua fcorreva dal Robinet . 

Q^efto impenfato rifiatato mi fece ab- 
bandonare affatto l' idea di mettere la Can- 
ni nello fiato di candefeenza prima di la- 
tiare feorrere dell' altra Acqua dal Robi- 
net, onde cercai, che la mia Canna fi 
man- 
ca quantici d'Acqua di Puzzo, e dopo di averla 
fitta bollire per 5. ore di fegairo, li vuotai cal- 
damente in un matraccio. Indi lutai a quello ma- 
traccio un Tubo di Vetro ricurvo, e rivoltato in 
forma di Sifone, e dipoi la feci bollire fotto l' ap- 
parato Pneumatico par togliere ogni comunicazio- 
ne all'Aria elletna , m* nell'una bollicela d'Aria 
lì follevò dall'Acqua, dal che confluii, che tut- 
ta l'Ariai che era interpoli» tti le particelle dell' 
Acquai o debolmente aderente nel fuo ftata di 
aggregazione ordinaria , folle n fc ita dall' Acqua nel- 
la prima bollitura. Li^li e dunque an fatto in con- 
iraftjbile, che l'Acqua fatta hollire per lungo tem- 
pi) redi privata di tutta l'Aria , che ella contiene , 
conforme dite il Sig. Thouvenel. e con elfo lui 
tanti altri Filici, onde ec. Di quell'Acqua coli 
privata di tutta l'Aria mi fono Tempre fervilo 
:te> mici Efperim enti . 
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! mantenefTe Tempre predo à ' poco all'iftef- 

■ fa temperatura dell' Acqua bollente,' fenza 
i curarmi di un maggior calore , In fatti con 

■ quefto grado di calore, o al più al prì- 

■ mo grado fopra 1' ebollizione dell' Ac- 
qua, (\ i) in un ora di tempo ottenni da 
301. Pollici Cubici d' Aria , ma avendo di- 
poi oflervato , che lafciata cosi cadere ( a 
goccia, a goccia ) l'Acqua dal'Robinct*, 
gradatamente feemava il volume dell' Aria", 
che in un dato tempo panava fotto [e rme 
Campane, e che {correndone cinque, o 
fei goccie per volta attra'verfo" la Canna 
così rifcaldata, coli' intervallo di Tempo 
di 18. ,. o zo. /minuti fecondi', il Volume 
dell' Aria prodotto riell' itteflb intervallo 
di" tempo era maggiore ; perciò in vece di 
lafciare feorrere f Acqua dai Robinct a" goc- 
cia a goccia ho preferito quell'ultimo md- 
lodo .. , 

E 2 Or 



Cip) Quando dirà da qui avanti rifcaldata la Can- 
na di Ferro all' iltcfTa temperatura intendo di li- 
gnificare, che il grado di calure fatto aa] ;ù (1 are 
allora alla medefima Canna di Ferro è pretto a 
poco al primo grado fopra a quello dell'Acca» 

bollente. 
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Or dopo di avere così ottenuto 600. 
Pollici Cubici d' Aria , volli efaminarla . 
Con tal vifta riempi una delle mie picco- 
le mirare (12) dì quell'Aria, e chiufala. 
con un dito, accodai all'apertura di effa j 
fchiudcndola , una Candela accefa , ma 1* ! 
Aria l'inferrata nella mia mifura, nè fi in- 
iìammò , nè fece efploiione alcuna ; anzi il 
lume (i fece in queft' atmosfera più chia- 
ro e vivace. L' ifteffo effetto offervai piò, 
e più volte . In feguito empi Ulia delle mie 
Campane di quell'Aria, (13) e torto vi 
immerfi dentro una Candela accefa , ma 
in vece di - fpengerfi arfe in queft' aria 
con maggior vivacità , e chiarezza , che 
nell'Aria del Laboratorio, (14) e per più 
V - < * lun- 

(12) Le mio mifure contengono da quattro Follici 
Cubici fino a dodici d'Aria. ' " 

(15) Pollici Cubici' d'Aria contengono le 

mie Campane. 

(14) 11 Laboratorio Chimico , dove ho tutto tutta 
le mie Efpericnze, è quello della ben nota Far- 
macìa volgarmente de tra del Cignale in Mercato 
Nuovo di proprietà del Sig. Dottore Cafimiro 
Branchi , a cui premendo aliai gli avanzamenti 
della Chimica, mi ha per quello concellb di po- 
- ter fare quelle Ipericnze nel me ite fimo Laboratorio • 
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lungo tempo. Quello rifultato fu Tempre 
collante , benché fottomctteflì alla medefi- 
ma provai 600. Pollici Cubici d'Aria ot- 
tenuti in due ore di tempo dall' Acqua . 
Ma per giudicare con tutta l'efattezza pof- 
fìbìle della qualità di quefl' aria penfai di 
efaminarla ancora coli' Aria nitrofa, (15) 
paragonando ì rifultati di queltc efperienzc 
con altre limili fatte coli' Aria atmosferi- 
ca , e la deiìogifticata . L' aria ottenuta a- 
dunque dalla Canna di Ferro rifcaldata alia 
folita temperatura , e mcfcolata in giuik 
proporzione coli' Aria nitrofa, ho trovato, 
B 3 <*o- 



([;) Gli Eudiometri ad Aria nitrofa, dì cui mi fo 
no fervito fono tre cilindri di Criltallo ili iS. rol- 
lici di Parigi di lunghez?a , e per tutto di un 
Diametro eguale, benché ciafeuno feparata.nc.ns 
iia di diverte larghezza, cioè ano di 4., l'altro 
di 6., e il più grande di 11. Linee. Quelli cilin- 
dri fono divili in tal maniera , che introducono 
dovi una mifiira d' Aria , quella polla occupare 
l'altezza di 71- Linee, ed aggi ungendocene un 
altra d' Aria nitrofa. Io fpaziodi [44. delle me- 
detìme Linee, in una parnla , fono elfi poc» dtver- 
fi dalla Jouge del Sig. Sigaud de la Fonde rap- 
prefentata nella Tavola feconda della fua celebro 
Opera fopra le difiercisti fpecie d'Arie. 



xz 

dopo dì eflere frate in/contatto Icdae Arie 
24. ore in giornate affli fredde , dove il 
Termometro Reaumuriano 110:1 (ì teneva 

più alto di 5. gradi e ~ ,0 al più di fei 
gradi nella ft ai) za -del nominato Laborato- 
rio , in cui ho fatto tutte le mie efpericn- 
ze, ho trovato, dico, che il volume to- 
tale era diminuito ora di 46"., ed ora di 48. 
lince. Io ho ripetuto per dozzine di vol- 
. te con Aria nitrofa dell' iflelfa interdirà 
quelle efpericnzc medefìme , e tutta la dif- 
ferenza, elisio ho potuto ofTervare ècom- 
prefa fra l* iftefle 46. , c 48. linee di di- 
minuzione . Ho efaminato iti feguito l'A- 
ria atmosferica , e la deilogiilicata tratta 
dal Precipitato rofTo con la medeiima Aria 
nitrofa, ed all'ilìefla temperatura di fopra . 
L' Aria atmosferica eflèndo fiata mefcoìa- 
ta a parti eguali coli' Aria nittofa , come 
fopra, ho trovato, chela diminuzione del 
Volume della mefcolanza dopo le 24. ore 
era fra le 44., e le 4;. linee; {16) ma fu 
tra 

[itì) Si avverrà però, che qaefla prima Aria At- 
mosferica ila me paragonala con quella ottcnotl 
dall' 



tra le 114., e le 118. lince, quando mc- 
fcolai la medefima Aria nitrofa coli' Aria 
ck'ii.mllicata . 



-dall' Acqua fu prefa in Citià in giornate alfai 
.fredda, e d' Inverno , onde ritrovandoli in tale 
.Stagione meno pura, che neli' Eslatc . e d' Autun- 
,no, atee fa b fta.rlVina delle foglie verdi, e fa- 
né, clic itisi: mini lira 110 l" Aria detieni ditata , cb' è 
il folo ente rei pira bile , e vitale, quando fono 
cfpofle alla luce Solare, perciò una tale Aria è 
pogo ficura ad, indicare con una certP precidane 
la maggiore, o minor, pariti della mia ArÌ3 , che 
dipende , come tatti làmio , dalla proporzione 
dell' Aria deflog liticata , che trovali diffufa in 

confegiienza , né- alla eombufticne , né alla refpi- 
razione. Inoltre l'Aria atmosferica può variare 
di purità non folo in tutti i giorni, ma eziandio 
pgp'pra, fecontfo le circolìame , e tempre relati- 
vamente ella dofe d'Aria deflogifliciu , di cui o 
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Non Iio potuto tener Conto dell' Ac- 
qua confumata in quello procdlò, perchè 
To- 



re , ed apprendane a quei , che credono , che 
quelle nebbie compoUe di Vapori acquei, che 
dominano fra noi in qualche Mefe deli* Anno 
fimo nocive, che farro il fagjio con i miei Eu- 
diometri ad Aria nicrofa, ho trovato più, e più 
Tolte, che i gradi di pariti dell' Aria marcati 
da detti tiramenti in limili giornate erano j me- 
de fi mi di quegli trovati avanti, e dopo 11 com- 
parla di quelte nebbie ; anzi qualche volta ho 
olìèrvato, che P Aria era allora di un grado , 
o due pili refpirabile , che negli altri giorni. 
Del rello non efcludo poro gli effetti dannolì , 

certe circolarne un aria fopraflaturara di vapori 
aqueì, perchè ognuno ben si quanto quella mec- 
canica qualità dell' Aria può avere influenza si 
l'Umana falute , e tanto maggiormente, Ce sii" 
umidità di effa è consunto il freddo, o il cal- 
do. Ma nei gra ti di recitabili tà » o fia nella do- 
fe dell'Aria deflogifticata , che corrifponde ad un 
quarto fcarfo del volume totale della malfa atmo- 
sferica, nefTuna diminuzione, □ fingi Hi ca mento 
producono le dette nebbie ilnenn per quanto ho 
potuto offereare coni miei Eudiometri. Lo fle(To 
refulra anche dalle ndmerofe tifperienze del ce- 
leberrimo Sig. Cav. Volta farre col Può elntriflìmo 
Eudiometro ad Aria infiammabile nella Lombar- 
dia in fimilc contazione dell'atmosfera. 

Qui 



Temo retato forprefo da un rifultato, eh* 
io cereamente non mi afpettava , così op-> 
, i P0"__ 

Q_A però potrà opporre taluno, che in Olan.la il 
Sig. lnsjen-Hoim afficura aver trovata la refpira- 
bilita dell'Aria di alcuni gradi minore nei gior- 
ni, in cai il tempo tra cattivo, e le nebbie fol- 
le , e la g.'nte li lagnava di gravezsa , e che i 
iriei Eudiometri non fono (icari . lo non ne,jo il 
Tatto nervato dal dotto Fifko Oland.fe con t 
Eudiometro ad Aria nitrofi dell' illuftre Abate 
fontana, che pad dipendere da diverfe circoftan- 
le, come pare, che 1' obiezione non lìa ben fon-, 
data rifpetto ai mici Eudiometri. Ma rapporto a 
quelle del Sig. Cav. Volra , non è egli il fuo Eu- 
diometro il più efatto , ed il meno foggetro ad 
inganno di tatti gli altri inventati fin qui? Così 
almeno fi crede dalla maggior parte dei Filici 
difappaflìonari . Se quello poi inventato ultimamen- 
te dal Sig. Marchefe di Brc*è con cui lì pud fa- 
re il faggio dell' Aria tanto con la nitrofa , che 
coli' infiammabile, da meno foggetto ad errore 
di quello, per ora non puffo dir nulla ; come 
non pollo dir nulla del nuovo del Sig. Cavendish, 
pubblicato nelle Tranfaztoni Filofofiche dell' an- 
no .7B3. 

In fomma le mie poche Efperienze Eudiometrìohe 
tioti fono perà ancora in numero fifficiente da 
potere determinare con qualche probabilità , che 
1' Aria pura dell' Atmosfera in tal coftiiniione di 

lempo non redi in veruna maniera alterata . Al- 
tro 0- 



2fS 

porto a quelli ottenuti dai due celebri Ac- 
cademici nominati , ma in feguito darò il 
ragguaglio lincerò di tutti i miei ritoltati. 

Non ho trascurato altresì di cfamina- 
re quale alterazione aveva fofferto !a Can- 
na di ferro, e la lama fimi! mentii di ferro 
portavi dentro , finita , che fa quella prima 
operazione; ed ho offervato, che l' ili- 
terna fuperficie della Canna lingohrmente 
in quella porzione , che riceveva 1' azione 
immediata del fuoco del mio Fornello era 
ricoperta di minute prominenze formate 
d' una Calce di color bruno-romecio di 
figura irregolare, e di uria moltitudine di 
piccoli , e minuti Gridellini lucenti di Fer- 
ro di figura più, o meno regolare i quali 
dilfaccati dall' aderenza della Canna venì- 



tronde però Tappiamo, che le differenze riguar- 
di aHa rcipirr.vl i;,ì ili quante Alio ti poflbno mai 
prendere in lilogbi ap;rti fimo piccoliffime , <i 
che nnlla , o ben puro lemhrano influire Alita fs- 
lubriià deli' Aria . Ma ciò l'ari) da me franato in 
un opera, che ho fra mano l'opra alcuni veleni, 
cioè fe il Gaz infiammabile delle Paludi , Sta- 
gni ec. , o altri tenui fluidi incoercibili , ed altre 
co mbì nazioni inflolfcana o nò (opra la prodiuio- 
ne dì alcune Febbri terzine Epidemiche ce. 
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varo attratti dalla Calamita, e non difciol- 
ti dagl' acidi nitrofo , e vetriolico a fred- 
do, che imperfettamente. La calce rciTìc- 
ciaprù non era, attratta dalli Calamita, 
nè Gilaolta ^ nobilmente dagli acidi fud- 
detti . 

Quanto alla lama di ferro po/la den- 
tro la Canna, ciucila pelava quattro grani 
di più, ed in più parti della fui fuperfi- 
cie era ricoperta di piccole feoriette lu- 
centi , clic diihecate , e presentate alla Cala- 
mita venivano ancor quelle attratte, ma 
non difciolte dagli acidi nominati, che in 
piccoliflìma parte. Quel che merita di cf- 
lore ben notato, e ciò mi fembra dell'ul- 
tima importanza , fi è , che quelt' aria ot- 
tenuta da me dall'Acqua, ha un odore 
particolare , e fugace, che per adeflb non 
polio determinare, il quale ordinariamen- 
te li rende meno fenfibilc all' odorare , do- 
po che l' aria è Hata per più giorni in 
contatto coli' Acqua. 



RE- 



23 . 

RIFLESSIONI. 

OR da quelli fperimenti manifeftamente 
fi vede, che un grado dì calore mol- 
to moderato è più , che fulficiente per con- 
vertire 1' Acqua in Aria ; che queft' aria 
lungi dal ma nife ila re il minimo indizio d' 
infiammabilità è anzi un poco più pura dell' 
Aria Atmosferica ; che quantunque la Can- 
na di Ferro, eia lama portavi dentro fof- 
frano una fpccie di c ri! tal li za z ione , e cal- 
cinazione , il che annunzia Ja combinazio- 
ne di una porzione d' Aria pura della no- 
ftra Aria colla calce del Ferro , e dell' 
Acqua ridotta in vapore , con la parte 
criftalHzzata (17), nulladimeno l'Aria in- 
fiammabile non i\ è veduta a quello gra- 
do di calore, e che finalmente la noftra 
Aria offre sì un odore particolare , ma che 
non 



(17) Sii, che vi fjbentri nella calce metallica otte- 
nuta ila me una porzione d' Aria pura contenu- 
ta nella mia Aria come tale, ovvero prima fiogi- 
fticata , nelle note fufieguenti vedremo, che tat- 
to può accadere , e che non repugna alla teorìa 
l'ne iimatica (ideiti calcinazione . 
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"non ha niente affatto d cmpireuma , co- 
me il Gaz infiammabile ottenuto dagli Au- 
tori nominati . Or fe fenza il foccorfo di 
un grado di calore molto conlìderabilc 1* 
Acqua fi converte in un Aria un poco più 
pura dell' Atmosferica , ed il Ferro fonte 
una fpecie di leggiera calcinazione, fenza 
che fi vedail Gjz infiammabile, non pof- 
fìamo noi dunque argomentare con molta 
probabilità , che quello Gaz non entri per 
nulla nella compoli zio ne dell'Acqua? Ma 
fofpendiamo per adeflb il noilro giudizio. 

Non vedendo dunque cofa alcuna che 
favorifea la decompoiìzione dell'Acqua nel- 
le due arie nominate, che all' oppofto i 
miei rifultati fembrano diftruggerla onni- 
namente , e che d' altronde io era nella 
forte perfuafìone , che i Sigg. Meufnier , e 
Lavoisier non avrebbero a Abiura mente 
fpacciata la decompofizìone dell' Acqua , 
come una fempliee congettura , ma bensì 
come un fatto , che reggette contro il più 
fevero efame; per quefto focosi diceva fra 
me . Se ad un grado di calore molto mo- 
derato 1' Acqua fi converte in un aria più 
pura dell' Atmosferica } e che il volume 
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dell'Arra prodotta fin in proporzione con 
quello dell' Acqua contenuta , cu delle 
due cofe .dee fuccedere ■;■ a< che il troppo, 
calore faccia fviluppare il foglilo dalla mia 
Canna di ferro, e quindi nafea. 1' ingan- 
no, o che l'aria da me ottenuta venga 
d' altronde che dalla conversione dell' acqua 
in Aria. 

Qneftii confi derazione r.ii coilrinfe dun- 
que a ripetere l'ifteflò efpcri mento", con la 
più fcrupolofi attenzione , che mi folle 
poflìbile . 

ESPERIENZA IL 

PEreiò fare mi afììcurai prima che nel- 
la mia acqua non folle punto d' Aria , 
e che tutte le faldaturc fodero iìeure da 
non permettere il minimo ingrcllb all' Aria 
Atmosferica dopo che la Canna fu nuova- 
mente faldata , come nella prima cfperien- 
za . Indi rifcaldai la Canna medefima alla 
folita . temperatura , e quando fu così ri- 
baldata lafciai feorrerc , conforme il Confuc- 
io , dal Robinet fei once della mia Acqua 
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«sfattamente pefata . In quella prima ope- 
razione , che durò in circa a tre ore , il 
volume dell' Aria avuto fu di 12. Pinte 
Francefì , e qualche Pollice cubico , e 
1* Acqua confuroata dramme 3. , 2. danari, 
e [8. grani . 

Per veder poi , fe tutto il reftante 
dell'Acqua alla medefima temperatura lì 
convertiva in Aria , la feci più , e pià 
volte paffare attraverfo la mia Canna di 
Ferro rifcaldata alla folita temperatura , 
ed in capo a 32. ore di tempo in circa 
fi convertì ancor quefta tutta in Aria , 
all'eccezione di poche gocciole, che li 
perderemo nel levarla dalla Boccia tubu- 
lata unita all' eftremiti inferiore della fa- 
pe di Piombo del mio Refrigerante, che 
ìcrv» a ricevere 1' Acqua condenfata . 

In quello lungo e faticofo procelle* 
il volume totale dell'Aria ottenuta dal- 
le fei once d' Acqua è flato di 158. Pin- 
te Franceli , e qualche Pollice cubico , e 
l' Acqua condenfata nella Boccia tubola- 
ta , è fiata levata 73. volte in tutte e due 
le operazioni , e fono entrati dentro la 
medefima Boccia i4z. Follici cubici di 
Aria 
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Aria Atmosferica . Egli è da notarfi inol- 
tre, che l'Acqua pallata attraverfo la Can- 
na così ribaldata, benché retti limpida, 
acqaifta però un leggero odore di empi- 
reuma , il quale odore empi reuma ti co crc- 
fee pochi/lìmo a quello grado di calore , 
quantunque la medefima Acqua paflì più e 
più Tolte attraverfo l' iltefìa Canna di Ferro , 
Ritornando poi all'Aria ottenuta da 
me in quello fecondo precetto ho voluto 
vedere , fe la medefima foftriva qualche al- 
terazione a mifura , che l' Acqua pattava 
attraverfo la femplice Canna di Ferro, e 
che fi produceva ; Per far quello 1" ho efa- 
minata in tempi diverti coli' Aria nitro- 
fa , cioè tutte le volte ohe io ne aveva 
avuta da ioao. Pollici cubici, e che non 
era in conto alcuno mefcolara con dell'Aria 
Atmosferica, contenuta per Io avanti nei Ca- 
nali , per i quali patta , perchè quelli erano fla- 
ti tutti votati della detta Aria Atmosferica 
prima di efaminarla ; ma tutta la diverfità 
che io ho potuto ottervare coi miei Eu- 
diometri è fiata tra le ji., e Ié 53. li- 
nee di diminuzione nel volume totale, 
mettendo -fempre , come all'ordinario una 
mi- 
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miftift eguale a 72. linee della mia aria , 
ed una di nitrofa ancor quella eguale a 72; 
linee . 

Ho altresì efaminnto, fe la mia Aria 
aveva alcun carattere di acidità , ma tut- 
ti i tentativi da m; fatti con le Tinture 
acquofu di Tornatole, di Legno Bralile, dì 
Viole mammole, Alcali c:ukici , Acqua di 
Cilce, ed ezitndio pura mi hanno dimo- 
strato , cVeiìi non è acida. (iS) 

C Qvm- 



(iS) Per vedere, fe la mia Aria puliedeva quaLhe 
Cararrere di acHiri, o Me unirà con e)Ta d,H" 
Aria d'Ta, ovvero qualche altro a. i io in Ibro aeri- 
forme, ho H-fo qjeite tinture a^qaoL- in moli' 
Acqua Jilrillata, in li per meno .li tn piccolo 
bagno farro .li quefìe medine tarare ho fat- 

piene ancor effe dell' iftoiTe tintura. Mi per quan- 
*j io abbia tenuto per più , e più giorni in con- 
tino di quelle rinture l'Aria fadderri , ed agna- 
ti più volte nel giorno, ci(> noti"(laiire ti colore 
Az2«rro delle rtnrore di Vi;>U 'mammu'a, e di 
Girafole non fi cangiato in rodò , né in inailo 
il color rollo della Tintura del Legno Brillile . P f f 
queliu.che fpetta agl'alcali c»uftici mi fono fer- 
milo dell'alcali volatili riiorto allo dare aereo, 

<jT quale, come è b.a ngw, ha ana forte terni en-' 
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Quanto all' odore oflcrvato nell' Aris 
avuta nella prima operazione , quelto è 
fem- 



ìtallìzmione fi * formai alle pareti interne del- 
le mie Campane, uè bianche nuvole ec. 
Quanto all'Acqua di calcé'coR'iQeflb metodo da me 
praticato Con le tinture faldelle ho fallo paiìart 
immeiliatam nte la mia Aria nelle Campane ripie- 
ne di quell'Acqua, e quando ne fu introdotta 
in circa, a due terzi l'ho agitata in effa , ma I' 
Acqua di calce non s' intorbidò , ed in conferen- 
za non li formò fedimento alcuno indi lìul ubile > 
Solo offervai, che alcune particelle di terra di 
calce io forma di polvere bianca, e natanti nell' 
acqua adagia adagio cadevano a fondo , il chi 
fembra provare, che la min aria ottenuta dal- 
la Canna di ferro rifcallata al più al primo gra- 
do di calore Copra l' ebollizione dell' Acqui _ non 

la d' Aria fida; che io la credo un prodotto del 
flogiftf. del frrro , che fi combini con I' Arij 

fofle nella combinazione dell' acqua , come uno 
dei principili coftituenti. Vero fi è, che il flo- 
gifto metallico dilkugge L' Aria deflogiftica- 
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JJ . 

fcmpre cotante, cioè a dire , qu;fto prin- 
cipia odorofo , qualunque egli liafi è Tem- 
pre unito all' Aria da me ottenuta dall' Ac- 
C z qua 



la nella fan totalità, e che il Culo nogilto olco- 
f» li cangia in Aria fifa, ma nel cafo nortr.. ab- 
biamo Jel vapore dell'acqua non partito .allo 
flato ili (laido. p?rmanumeincnt<.> elamico, cioè di 
Aria, ■ 'I un principili Oliatolo, i qaali polTò" 
nu beniflina modificare l'azione del fl gifto in 
quell'aria . Una quantici a'Vii piccola ili Aria' 
fina contiene la mia Aria, rtiifi , poiché le tintu- 
re acquofe nette di fc-pra dimoftrìtoQ di tatto 
qjefta verità, E-! oltre a ciò la mia aria non 
contrae anione alcuna coli' acqua , poiché per 
qualunque tempo io l'abbia Agitata coli' acqua 
in cilinjri di trid.iHo alti un piede e mezzo Pa- 
rigino,, e ben calibrati di (j miro ■ o fei linee di 
diametro, ed in. cui il pollice eri divifo in io. 
pani, con tutto ciò non ho trovato , che di 
n_ueft' Aria fe ne unite coli' acqua neppur; una 
piccola pine , 
Q;e(k- Klp^-rienie , ch'io ho ripetute, e conferma- 
te più, e più volte, e che chiunque può veri- 
ficarle dimofiram ad evLtenia.fe pur non m'in- 
ganno, che li mia Aria non ha alcun carattere 
di acidità, come pure . che non è unito con ,f!* 
Verun acido m flato aeriforme . Se poi in quei 1 .' 
Aria vi (la realmente combinato qualche principio 
acido, ma che elTen lo (1 retta mente unito con 
effa non dia alcun fegno di l'uà preftìnM , io non 
wptei deciderlo, 
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ua , Ma quel che meriti maggiormente 
' efi'er qui notato fi è , I' avere oflèrvato , 
che dopo di avere avuto dalla mia Canna 
di ferro rifcaldata alla {addetta temperatu- 
ra da Pirite della mia Aria , I opera- 
zione fofièrfe una notabile diminuzione , 
in forma tale eh' io credei certamente , 
che il refrante dell' Acqua non foflc pii 
convertibile in Aria . Io dunque per afli- 
curarmi della verità del fatto feci allora 
icorrere dalRobinet delia nuova acqua , ed 
oflervai , che ancor quella non fi conver- 
tiva in Aria ; ma avendone di poi lanciata 
feorrere molta per volta dal Robinet dopo 
un'intervallo di tempo più grande che il j 
confucto , e rifcaldata la Canna di più , 
veddi , che così lafciara panare attraverfo 
la Canna , feguitava a paliate fot tei le Cam- 
pane de! mio apparato pneumatico la folt- 
ta Aria , ma però in minor quantità di dian- 
zi . L'iftelTo fenomeno oflervai anco 1 coli* I 
Acqua reflata , dopo di avere ottenuto le 
86. Pinte di aria . 

Quello fatto mi fece nafeere l'idea 
di eliminare la mia Canna di Ferro pri- 
ma di profeguire più oltre per vedere, 
guai 
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qua! forte la caufa di quefro ritardo nella 
operazione . Avendo quindi diftaccata la 
Canna dalla ferpe del mio refrigerante, e 
dall' altro tubo di rame , enervai che 
tutta la fuperficie interna dì efia era ri- 
coperta di un fottiliflimo Arato formato 
di minute prominenze , che dillaccato dall' 
aderenza del renante del metallo, trovai, 
che di altro non era formato, che d'una 
calce di color bruno-rolìiccio non attua- 
bile dalla calamita , nè diilòlubile fenilbil- 
mente dagli acidi vetriolico , e nitrofo , c 
di piccoli criflallini dì ferro più , o meno 
regolari , e lucenti attiratoli dalla calami- 
ta , e poco, o nulla diflòlubili dagli acidi 
nominati (19) come nella prima Operazio- 
ne ( pag. 2(5. ) , ma in una quantità 
C j . mol- 

(ip) La fegeente OlTcrvaiione m'induce a crede- 
re, che li Calce di me ritrovata nella mia Can- 
na di ferro avendo maggiore potenza a raccoglie- 
re, e ritenere la materia del calore 1 maggiore 
capacità , che il Tettante dei Metallo , conforme 
rifiliti dalle belle Efperienze dell' in^eervjiUÌIrno 
e fagaciflimo Si». Dottor Cr.iwford , quefta in ra- 
gione d'una tal Capacità accrefciuca attragga fo- 
pr» ài fe, e fi appropri parte di quel calore, 



molto maggiore , poiché i! trifale pelava 
due dramme , c mezzo , laddove nella 



elle a^ir dovrebbe Copra ali* acqua ridotta, nello 



fla ■ io crederei , che folle la «era c a fio ne Ji q ae- 
ft'j ritardo nella operai ione. Di fitti lavata , ihe 
fu dal rodante dei Metallo tatti quella calce , 
e cri mitizzazione, e che la Canna fu ripulita dì 
dentro di nuovo faldata, come per !u innaiii., e 
ritardata, all'ilìcila temperatati, l'acqi.a .liura 
fatta palfare attrav<-rfo di r(Tj fessiti a coravet- 
tirli egualmente nella fjlica Aria, in forma tale, 
che tatto il rellante delie Tei once rellò colia 
niedelim.a Canna p.-rmra:a nella mia Aria . So- 
lamente ho avuta la diligenza in qoiflo procedo 
di rip l 'ire per due altre vcdie que^a Lltlla Can- 

Cr ti j : 1 1 ri e , lo come In altra maniera pitrcLVcfl Irri- 
dere, che l'Acqua laCciau Coirete poco a V'Jca 
attraverso la Canna di Ferro ribaldata nl!a lolita.' 
temperatura, non li converta più in Aria, quan- 
do per l'avarili veniva a rjiu-flo giado di calore 
tatta quanta trafmutata in ella ? Non li può dite , che 
allora l'acqua ridetta in lastre lì unilca fatta a qat- 
fla calce, pnithè l'A.qua ritorna ntl Tuo flato, e 



pn- 






prima Operazione non pefava, che 12, 
grani? Pag. 

C 4 In 

ca , c quella può buffare, a Cento mio, a ("pie- 
gare il fenomeno. Ed ecco Come coita brillante 
Teoria del Sig. Crawford 11 rende ragione di que- 
fto fatto; fatto che certamente mi forprefe , e 
ch'io credei, come diceva ,che l'acqua non fof- 
fe tutta convertibile in Aria. 
Riguardo alla calce di color bruno rofficcio , che 
altro noo è in fudanza , che una ruggine, e 
piccoli crillallini ritrovati nella mia Canna di fer- 
ro . La calce I' ho ritrovata fpogliata ili prin- 
cipio infiammabile a fejno di non ciscre punto 
temibile alla calamita, ni ililiy: .ihile fciilibilnaen- 
te a freddo dagli aci;i vetrioMco, e niirofo. Ma 
qua! è quella fullan;a. che filante e fepara da 
quella porzione di ferro della mia Canni che li 
calcina, il fuo flogifìo ? Qjl altro non avvi che 
calore, ed Acqua ridotta allo fiato vaporofo. 
Non fi può dire, che il ferro li decomponga 
dall'acido aereo ofpitante nella mia acquai per- 
chè avanti è ftata fpugliara affatto di rutto quel- 
lo, che poteva contenere ( Not. io. pa->. iS.), 
rè da qualche altro principio acido contenuto 
nella mia aria, perchè ancor qiefta nrm tiene 
difciolto con ella a'cMi acido fenfib'tle ( Noi. i S. ) 
Cofa dunque dobbiamo penlarc fu tal materia? 
Se li dimanda ai Pneumatici erti diranno, cerca- 
la combinazione di una porzione diaria pura con- 
te- 
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In fornai tutti l'iterazioni* fotfirta da?- 



tennn Berla mia Aria col menila , la quala 
palla dallo flati di efpanlìbilità a niello di folidl- 
tà, e che ti calure ili ninuen.lo 'a firi» iliigjre- 
gaiionL". aa natila hìU' iilelj proporzione l i for- 
za d'affinili, o eli cumb.naiio, le , ed in tal g ni- 
fi favorifee q iella fpecie di calcinatone (riveg- 
ga la Diffcrnc'oi» letta nella Reale Accademia 
delle Scienze di Parigi ai i6. Aprile 1775. del 
Sig. Lavoiiicr, la Memoria dell' ifteffo Amore fall* 
Coinb Milione dei Corpi Degli Ai" della medefima 
Accademia del 1 7 77. , e 1' Elperienj-e del Sii. Biytn 
pubblicate nel Giornale del S13. Ab. Boiler T. IH. 
IV, e VII. ) l fi-gaaci di Stahlio replicheranno, 
che iwa pad il ferro della mia Canna cangiai tì 
in calce fema federe aria parte del fan flogifto, 
il quale effendo l icevuro dall'Aria para della mia 
Aria, una pane di qaelia combinandoli con elfo 
diventa aria riffa, ana ai unirli colla calce ec. 

Come vadi là facendo io noi fo, ma è colà cer- 
ta però, che quella fpecie di calcinazione nafee 

* fenzs il (occorfo d'Aria fifTn , o di altro princi- 
pio acido, e quello è un latro, che non ammet- 
te replica, il che £ coerente a quanto penla il 
Si 0 >. Pnellloy, vale a dire che i Metalli, che iì 
arrugginirono neh' aria , non fi arrugginirono 
mediante qualche vapore ad à-j innatante nell'Aria, 
ma in virri di quella porzione di Aria pura, eli* 
elfi contiene per la {.'rande affinità che la mede- 
fìma ha col flogillo Exne. & Onter. lue Differ. 
Bfauclue de la Phyf. Tom, II. pag. 10,, e it. 

Quid.- 




la mia Canoa di ferro dopo tante pìnte di aria 
avuts dalla mìa aria fi riduce (io) a dram- 



alla Jena calce neila niii Canna di ferra dopo 
di aver<; convertita cittì I Acqua nella mia Aria , 
quella fpecie di crìlbllì ha il colore , ed il 
brillante di an acciajo ben lurtro.e fono del tut- 
to mirabili dalla calamita, e paco o nulla diifo* 
Ijb-ili dagli acidi vetriolico, e nitrofo . 
La loro figura è pù. a meno fenfibile, dove fi 
inoltri più regalare compatifee in forma di pira- 

Quella criltaìli zavorra fi proJuce per addizione , 
cioè col per.tere prima il ferro una gran parte 
del fa») florido, e coli' unirli dopo alla calce di 
elfi) t'acqua ridotta in forma di vapore. In lai 
guifi cre:lo, che nafea quella fpecie di Criftalli- 
aazione , a differenza della ea'ce , che fi prudu- 
te o dalla combinazione, comi dicemmo, dell* 
Aria piT» contenuta "ella mia Aria, come tale, 
o prima cintata in Aria filTa . 

Non ho portato l'efame pili oltre, perchè il mio 
feopo e (taro di preftara tutta l'attenzione potà- 
bile alla totale convezione dell'Acqua in Aria, 

In fonimi il totale di quelli crifla'ti trovati nella 
mia Canna di ferro alcenJe a foli grani il., e 

(io) Od è- fatta la calce, e piccoli crifìallini tro- 
vati nella mia Canni di ferro dopo l'intera con- 
T-eifione delle fei Once 4iA;qua nella mia Aria. 
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me 2. c ~ di calce, e gr. 12., e - di 

una moltitudine di minimi criftalli di ferro 
più , o meno fenfibili . 

ESPERIENZA 10. 

A Vendo , in leguiw fatto ripulire l'iftef- 
fa Canna di ferro , come uno fpec- 
chio di dentro, e faldare alla ferpe del 
mio refrigerante , conforme per le altre 
operazioni , fubito che fu rifcaldata alla 
folita temperatura , lafciai feorrcre poco 
a poco altre quattr' once della folira Acqua , 
ed in dieci ore di tempo in circa otten- 
ni 2374- Pollici Cubici d'Aria, la quale 
fottomefla alle prove dell'Aria nitrofa , 1' 
ho ritrovata dell' HI e fi a bontà della prima . 
Indi pef;Ì l' Acqua relidua , e la trovai 
feemata 2. oncie 1. danaro e 8. grani. 
L'acqua condenfata nella folita Boccia tu- 
bulata è fiata levata in quello procefiò 
da 40. volte , e fono rientrati dentro la 
medefima Boccia da 04. Pollici Cubici 
di Aria efterna . 

La calce, eia foftanza del ferro, che 
io 



io confiderò, come criftalIizziTi dal vapore 
dell'Acqua ritrovate ambedue fempre ade- 
renti all'interna fnperficie delia Canna di 
f^rro, dopo quello procedo pefavano in 
turno una dramma meno qualche grano. 

Quanto al principio odorofo conte- 
nuto nella mia Aria, c l'odore empireu- 
roa , che prende 1* acqua , che pana artra- 
verfo la Canna di ferro , ancor quelli era- 
no conformi a quinto ho ofi'ervato nella 
precedente Esperiènza . 

ESPERIENZA IV. 

DOpo di averla prima fatta di nuovo fal- 
darc alla ferpe di Piombo del mio 
refrigerante , come nJIc precedenti ope- 
razioni, rifcaldai la mia Canna di ferro a 
fegno di divenire luminofa, ed in quello 
ftato lafcìai feorrerc l'acqua retata, dipo 
dì avere ottenuto i fuddettì 2174. Pollici 
Cubici d' Aria respirabile dal Robinet . A 
nrifora, che queira arrraverfava la Canna 
di ferro così rifcaldata , l'Aria paflava di 
lotto le Campane del mio apparato , ma 
in minor quantità di dianzi , e quella di- 



minuzione di Aria avuta in un tempo da* 
to dalia Canna di ferro rovente fu Tempre 
collante , ancorché lafciaflc (correre l' Acqua 
del Robinet medelìmo con più , o meno 
intervallo di tempo , ed a più o meno 
gocciole per volta . 

Siccome poi quefe' Aria ottenuta dal- 
la Canna di ferro meda nello fiato di 
candefeenza, la credei infiammabile, così 
appena che cominciò a paliate fotto il 
mio apparato n'empii una delle mie mi- 
fure, ma prelevatale una Candela accefa, 
ne s'infiammò, nè fece cfpiofioiie alcu- 
na ; indi continovando a predicarle a mi- 
fura, che fi produceva, la mede/ima Can- 
dela accefa, dopo un quarto d'ora incir- 
ca F aria raccliiufa nella mia mifura s' in- 
fiammò ad un tratto, e fece una leggiera 
efplofionc , ma quefta efplolione divenne più 
violenta ed iiìantanea a mifuta de) tem- 
po , che la Canna di ferro reftava così ri- 
baldata . 

Il Gaz infiammabile da me ottenuto 
dalla mia Canna di ferro in un ora di 
tempo, ch'io ho feguitnto a prefentargH 
una Candela accefa fi è Tempre infiamma- 
to 




to con fcoppio più, o meno forte, e non 
mai con fiamma tranquilla . 

Oltre a ciò ho efaminato eziandio 
tjuefto Gaz coli' Aria nitrofa , cioè 1* Aria, 
con la quale era mefcolato , mettendo, 
conforme all'ordinario , ne' miei Eudio- 
metri una mifura eguale a 72. linee di 
quei!:' Aria , ed un altra anche quefta egua- 
le a 72. linee di Aria nitrofa . e dopo ven- 
tiquattro ore di tempo ho trovato , che 
la diminuzione del voiume totale era di 1 J- , 
o itì. lince. 

La medefima efpericnza feci anco 
nel giorno fuileguente , ed in capo ad un 
quarto d'ora in circa il Gaz infiammabile, 
clic non lì produceva fubito che la mia 
Canna di ferro era divenuta infuocata , s' in- 
fiammò ad un tratto , e 1' efplolìone fi fe- 
ce fempre più violenta a mifura del tem- 
po , che la Canna tettava in quello flato. 
Nel momento di tempo , in cui fi faceva 
quefta efplofione , fi vedeva tutto l' inter- 
no della Boccia pieno di fiamma fino al 
fondo, quando io riceveva l'aria , dopo che 
la mia Canna era più di un ora , che era 
rovente- Ma egli non era così, fubito 
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che il Gaz infiammabile cominciava a prò» 
durli , poiché lo (coppia della fubitanea 
infiammazione era deboUilìrnrj , quantun- 
que il collo, della mia Boccia tulle ftretto . 
Inoltre il Già infiammabile così ottenuto 
da me con la fejnplice Canna di Ferro 
fenz' altra lama metallica pollavi dentro, 
non l'ho veduto giammai infiammarli all' 
orifizio delle mie Boccie con fiamma tran- 
quilla, lìccome fa , quando non £ unito all' 
pura . (u) 

Rì- 
flO Di qjì lì vede quinto 9.1 grado ,!i calore più 
o meno intento . e più , a mwna proloiigaTa può 
fvinco'ara .Jal merallo una. dofe malore , a 

go a della ilUlione. Di f»tti\ioi vediamo da que- 
lli procedi, che lifcaldara la mia Canna ili ferro 
alla folita temperami-* ec. (Nat. II.) l'Acqui 
fi converte tutti in un Aria un poto più pari 
. della cornine atmosferica , mentre metta nello 
flato di candefren/a lì fviluppa a poco a poto da 
•Ila l'Aria inlì ! cmnabile , la quale fuhìtn non s* 
infiamma con fooppio , perchè la fia dille non è 
■neon in giuda propoRinne coli' Aria pura del- 
la mia Aria, ma regimando a Volgerli, iodi s' 
accende con efrlofione più , o meno forte 1 fe- 
condo, che la la a mefcolanta coli' Aria pura del'a 
mia Alia c in piò gialla.' proporzione . Che fe 
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Riguardo poi alla Canna di Ferro do* 

■po quelle due ultime operazioni , ho ritro* 
va- 
io avelli fegu'itato a tenere la mia Canna di ferro 
nella flato dì canrìefcenza ■ Scuramente f Aria in- 
fiammabile continuando Tempre a fvilappariì dal 
metallo, farebbe finalmente venuta purifiìma, ed 
aliai forte da bruciare con una fiamma Tranquilla, 
come quella 'li una Candela, e l'Acqua fi fareb- 
be rutti crtftslli zzata , prendendo il fuo luogo. 

Ora ficcarne i ignori Mcufiiier, e Lavoificr non 
avendo potato avere un Tubo di rame rollo, e 

- di getto neceffkrio, fecondo efii , conforme lenti- 
remo ■■nelle Nule iulTegutiir! , per decidere difiniti- 
vamenre I* i. ti por tante qaefttoni della decompofi- 
zione dell'Acqua, cusl fjronn corretti a fcrvirfi 
di un» foglia di rame rollìi, la quale unitamente ad 
una verga di ferra del pefo di 2. once , 5. dram- 
me, e 47. giani, ed innVme altro canate del mede- 
fimo metallo ella fi p»Mla dentro la loroCanna di 
ferro. Or chi non verte adunque il magazzino dell' 
Aria infiammabile «tenuta da elfi in quella gran 
quantità di metallo tenuto per più, e più ore 
in candefeenza? Se a ciò fi aggiunga i Luti ri-, 
faldati , di cui fi fono ferviti" quelli illullri Ac- 
cademici, cederà la maraviglia, che eglino ab- 
biano potuto ottenere dall'Acqua un Aria in- 
fiammabile di un odore particolare, che fi ac- 
colla all' empireuma ec. ( luogo citato pag. 3 71. ). 

Che l'Aria ottenuta dall'Acqua, che pafla attra- 
verfo dei Tubi lutati acquisii un odore di empireu- 
nu, 



Vate , clte tutta quella fuperHcie interna , 
chi riceveva 1* azione immediata del fuoco 
_ _ del 

mi, è cofa di fatto, che 05nu.no le ne può aflì- 
curare, poiché più, e più volte in vece di f.if 
faldare la baiedel fecondo TjHo di rame [ Fi^. I„ .) 
alla parte fuperiure delle mie Canoe di metallo 
, ha lutato quello mede lìmo Tubo a quelle Cari* 
ne con luto fatto di chiara d' uovo, e calce 
Bitinta all' Aria , e dopo ho ricoperto tutta )« 
parve luuta con del gelici impaliate con acqna. 
Md quantunque la parte lutata folle molto lon- 
tana dall'azione diretra del fuoco del mio for- 
n;-llo, e Biffe latta ricoperta di labbia , e le mio 
Cabine rifcaldate loltanto alla follia temperatura , 

Ottenuta allora dall'Acqua ha fempre ai-qaiilato i" 
o lore di onpireuma , eJ è an^he diventala [polìtica . 
Tutte quelle cofe adunque, ed altre ragioni, eJ 
efperifize , che Pentiremo in l'tguito fanno molto- 
dubitare, che gli Autori cititi li a no (lati ingan- 
, r.aii dille circotlanze, cioè che la verni gli ab- 
bia condotti all'inganno. 
Dirò q..ì ancora, che non fo, fé l'Aria infiamma- 
bile metallica ottenuta da me dalla mia Canna 
. di f.rro fia puro, e pretto floeuto , conforme 
. credono i Signori Pritiìley. Kitwan, de la Me- 
. therie. Mollerà* ce, ovvero i' unione di clTo eol- 
. 1.' mollecoie aqaee, come penfa il Sig. Caven- 
di(k ili Londra , perche te mia elperienie, ebe 
- . ho fu man» fa quello folcii» sua Cono ancora, 
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del mio Fornello era ricoperta in più luo- 
ghi di piccole Scorie ncricce attirabili 
dalla Calamita, c non diflblubili a freddo 
dagli Acidi nitrofo, c Vetrìolico ; come pure 
fegara nel mezzo quefta Canna prefenrava 
nella iltdfa parte una hellillima crifhllizza- 
zinne dì figura aliai irregolare . 

L' Acqua finalmente condensata nella 
Boccia tabulata in quefti due Proceflì ave- 
va acquiftato un forre odore di empireuma 
molto difgradcvole , ed una gran vifcolìtà , 
che non aveva nelle prime operazioni . 
RIFLESSIONE. 

QUefte Sperienze paté , che dimoftrino, . 
fe pur non m* inganno , che 1' Acqua 
fatta panare attraverfo la mia Canna di 
ferro moderatamente rifcaldata fi converte 
tutta in una fpecie di Aria poco più re- 
spirabile della comune atmosferica, poi- 
ché da 6. once d' Acqua ho avuto 1 58. 
Pinre Francefi T ovvero 7584. Pollici cu- 
bici di queft' Aria . Ma un Pollice cubi- 
co della noltr' Aria pefa incirca il? dì 

P gra- _ 

(coppo ficure da potarne scardare qualche cofa di ve- 
lili m ile. L'iftefla opinione del CaVcndiih tiene anche ii 
■ Sig.CaY.Voln, che confiderà l'Acqui baie del iìogifìo. 
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grino ; per quanto ho potuto afticurarnicne , 
Jiccome fentiremo . Dunque quelle 1 58. Piri- 
te d'Aria fono preiro a poco (21) la quantità 

(n) Dico preflb a poco la qaantità dell' Acqua 
confumata , perchè io ho trovata nella mia Cari' 
ni ili ferro dopo l'intera convezione delle 6. on- 
ce d'Acqua in Aria i. dramme, e - di ferro cal- 
cinato, il qual ferro crefee^ in circa di pefo, 
quando <Ì calcina nell' Aria libera , mediante I' unio- 
ne dell'Aria pura con !a calce metallica, o ca- 
irn; tale fenia alterazione alcuna, o prima ftogi- 
ftìcara, e 12. grani, e ~ del criftallizato. E cosi 
ancora una quantità d'Aria pura contenuta nella 
mia Aria, dcbbeli aflbl inamente edere unirà alta 
Calce da me ritrovata nella mia Canna di ferro, 
giacché abbiamo veduto nelle Noie precedenti, 
che quafìa calcinazione non fuccede in virtù dell' 
Aria fifla contenuta nella mia Aria, onde emen- 
do in circa a due danari 1' Aria pura . che lì fa- 
rà combinata con la Calce metallica , rifulterà 
dunque una perdita dì 204. granì , con fi derande» 
anche l'Aria criìtjlli ziata . 
Parimente 1604. Pollici «ubici avuti nella 111. Ope- 
razione da due once > e 4- grani d'Acqua, fono 
preffo a poco ancor quelli la quantità dell' Acqua 
contornata ; poiché 1004. Pollici Cubici a '£? 
di grano l'uno formino un totale di ime. gra- 



dell'Acqua confumata , onde pare , che turni 
l'Acqua li converta in una Aria più pura 
D i dell' 



n». « j„, , ondo * roaoifoflo, che in qacftì ter- 
sa Operatone non 11 fono perduti più, che 66, 
grani di Aequa j il che ci.rrilpunde a un di pref- 
fo ali* quotiti d, Acqua perduta nella li. 0; ■ 

O.-j le f. confiderà, che non oltane tutta la dllì- 
geni» polTiUle eoe fi ufa nel levar l'Acqua dal- 
la Buccia tabulata anita alla fcrne del Refrige- 
rante, il più delle »olte fi perde qualche goccl.1 
d. Acqja, e che altr'Acqjj fi attacca indie ai 
caoali. per cui pifla, non fati maraviglia, che 
io in qaciti pmceflì a'ibij perdalo una eerta quan- 
tità <T Acqna . Che fe fi trovate la maniera di 
sonvenire rune quelle gocciole di Acqua, che 
di mano in mano 0 lafcian-i feorterc dal KM- 
ntt in Aria, e ebe di quella neppure una parti- 
cella fi onitTe alle pitti integrali dei canali, pe' 
quali ralla, fieramente da un* darà quantità di 
Acqua fi avr.bbe un «olirne di Aria proporéio- 
nato, perche à eerro, ed incontrovertibile , che 
tutte le cocciole di Acq-ta. chr réftano. e che fi 
fanno panare attraverfo li Canna di ferro ribal- 
data ali» lolita remperatira { N. it. pag. ip. ) 
fi convertono in Aria; il che fa vedere, che 
l'Acqua dallo fiato liquido palla tu'ta quanta ali* 
BggregtóMe aerea, fe fi tolgono gli oflaco!. f .d- 
detti- . 
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dell' AituuaiuiM . . » • j v - - 
d' Aria fi può attribuire ad altra cagione , 
che all'Acqua, efìendo io aflìcurato, che 
tanto l'Acqua , che l'atmosfera non ne pote- 
vano fomminiftrare (N. io. p. 1 7. e p. jo. ) 

Polliamo dunque con molta probabi- 
lità concludere, che 1' Acqua fi converta 
tutta in un' Aria qualche cofa più pura 
della comune atmosferica . Noi vergiamo 
ancora da quelli proceffi , che l' idei? Ac- 
qua che pana attraverfo la Canna medefi- 
ma di Ferro rifcaldata ad un grado mo- 
derato dì calore ( Efp. III. ) li converte 
nella noftr'Aria, e rifcaldata la Canna di 
Ferro al grado di candefeenza , 1* Aria ot- 
tenuta dalla medefima Acqua foffre una 
notabile alterazione . Ora dimando umil- 
mente , come è mai concepibile che l' i* 
ftefs' Acqua , che palla attraverfo la Can- 
na di Ferro rifcaldata ad un grado di 
calore molto moderato fi converta nel- 
la noftr' Aria e che quando attraverfa 
la medefima Canna di Ferro mefla nello 
flato di candefeenza fi fviluppi da efla il 
Gaz infiammabile ? Ma perche quello Gas 
non fi fvincola egli ancora dall' Acqua , 
0 .1 



allorché quella palfa per la Canna di Fer- 
ro rifcaldata ad un grado di calore affai' 
moderato , fé il medeiimo Gaz forma una 
delle parrì coltituenri dell' Acqua ? E fé 
ad un tal grado di calore affai moderato 
il Gaz infiammabile non fi fv'luppa dall' 
Acqua ; perchè dunque 1* Acqua li con- 
verte ella in Aria refpirabile ? Non dovreb- 
be dunque in tal cafo relìar Acqua ? 
O ( che allo Hello riduceli ) non decom- 
porfi ? Ovvero fvìlupparlì da effa una quan- 
tità di quefto Gaz infiammabile propor- 
zionato a quella porzione di fluido aereo, 
che contribuifee a formare quella imper- 
fetta Calce ritrovata da me nella fuperfi- 
cie interna della mia Canna di ferro? (N. 19. 
p.-37.)Pare a me certamente , che ciò do- 
vrebbe accadere nell'Ipotefì accennata . Non 
può dirli Acutamente , che Ila 1' Aria int-:r- 
pofta tra le particelle dell' Acqua , ottcniira 
in una difiòluzione Chimica , quella avura 
da me ad un tal grado di calore. Ed oltre 
a ciò V Acqua lecraa a mifura , che lì 
produce la noftra Aria , e finalmente fi 
confuma tutta, ed il volume totale dell* 
Aria prodotta ftà in proporzione con quel- 
D 3 lo 



Io dc!l* Acqua confamara . Non pare dun- 
que che l'Acqua (la un comporto , o com- 
binazione di Aria infiammabile , c deflo- 
gifticata , ma ch'ella ii converrà bensì in 
una fpccic di aria più falubre di quella, 
in cai viviamo . 

Or quello farto fempre collante di 
convertirli tutta 1" Acqua in un aria più 
pura dell' atmosferica , a me fembra che 
egli folo poterti; ballare per indebolire qua- 
lunque confeguenza , che inferir fi potreb- 
be contro i nortri rifultatì . Ma trattan- 
doli di una materia cotanto delicata e 
di tanta importanza , nella quale ogni pic- 
cola circoftauza può deluderci , e farci 
credere quel che realmente non è , perciò 
ho creduto più che neceflario di ripetere 
V Esperimento col Tubo di Rame. 
ESPERIENZA V. 

DOpo di aver fatto faldare il mio Tu- 
bo (25) di rame alla parte fuperiore del- 
la ' 



(13) Quello Tubo è tutto di Rame ro!!"o pariflimo , 
c di gecto 1 e lllcio al di dentro > come un cri- 
Hallo, pefa 8. libate, c 1. anc* , e 10. da- 



1a ferpe del Refrigerante , c la bafe del fecon- 
do Tubo di Rame rollò ài figura conica 
nella parte fuperiore di quello Tubo col fuo 
Robinet , come per l'operazione con la can- 
na di ferro ( Fig. I. ) , lafciaì feorrere a 
poco a poco dal medefimo Robinet quat- 
tro once della folira acqua . Quando il me- 
delimoTubo di Rame puro ebbe acquiftato 
un grado di calore predo a poco dell' acqua 
bollente, in capoajo. ore in circa di tem- 
po ottenni da quefte quattro once d'acqua 
108. Pirite Francefi di Aria. 

In quella operazione l'acqua conden- 
fata fi e mantenuta fempre limpida con 
un leggero odore di empireuma , ed è ira- 
ta levata dalla Boccetta tvtbulata , e fatta ri- 
parlare attraverfo l'ilteno Tubo di Rjme 4y. 
Tolte . Quella poi reftata dopo quello Pro- 
cello che per la fu a piccola quantità non 
ho potuto raccogliere , fi riftringc a poche 
gocciole . 

D 4 Inol- 

nari > eri ha di diametro citeriore iS. linee, 
e ij. di Calibro interiore. La Tua lunghezza È 
ili un piede Parigino, e otto pollici . L'Artefice, 
«he l'ha gettato è Gaetano Sapìti Bronzilla in Via 
Caliaioli nonio aliai clperio nella fiia Arre. 



Inoltre lio eliminato quelt' Aria otte- 
nuta ad un tal grado di calore dal fem- 
plice mio Tubo di Rame puro , fenz' altro 
intermedio dentro , con la nitrofa in un 
tempo, in cui il Termometro Reaumaria- 
no additava , che la temperatura del La- 
boratorio, dove ho fatte le mie Sperienze, 

era da 6. gr. - a 6. gr. , e tutta la dif- 
ferenza , che ho potuta ólTervare co* miei 
Eudiometri in venti e più prove fatte con 
quefb' Aria avuta dal Tubo di- Rame , è (la- 
ta tra le $<t, e le 57. linee di diminuzio- 
ne nel volume totale delle due Arie , dopo 
di averle agitare inlieme per otto o dieci 
minuti , e tenute in appreflò per 24. ore 
li tempo in contatto , mettendo al foli- 
:o una mifura uguale a 72. linee di quella 
Aria , e d' Aria nitrofa dell' iftefla bontà 
li quella , di cui mi fono fervito per le al- 
tre Efpericnze. Ma agitata nell' Acqua- di 
calce, non ne ha precipitata alcuna benché 
menoma parte in conto alcuno della terra 
di calce . : 



■s? 

ESPERIENZA VI.. . 

COU'ifteflo metodo della Efperienza pre- 
cedente ho fatto paflare attravetfo U 
mio 1 ubo dì rame rollò rifcaldato alla me* 
dei! ma temperatura difopra dodici once 
dclli meii di mi aequa, e ne ho ottenuti) 
nello fpazio di cinque ere 888. Pollici ca- 
lci di Aria . L'Acqua condenfata nella Boc- 
ci tabulati, fenza che fia fiata mai leva- 
ta «.Villa mede (Ima , e confluente, mente 
tnefcolata con dell'Aria Atmosferica, fu d» 
me ritrovata diminuita s. dramme , e j, 
-danari. 

Riguardo alla purità di quell'Aria co- 
sì avuta dal Tubo di rame , 1 ho ritrovata 
perfettamente della medefima falubrità di 
quella avuta nel primo proceno , e che non 
teneva difciolta neppure una particella di 
Aria fi/là con ella , lìccome quella della 
precedente Efperienza . 

L'Acqua condenfata nella Boccia ho 
ritrovata chiara come nella precedente ope- 
razione, e coli' ifteflb leggeriffimo odore 
d'empireuma, come l'Acqua palTata at- 
tra- 



mvcrfo la Canna di ferro ( Efp. IL e IH. 
pag. 30. c 42. ) rifcaldata al medcfimo gra- 
dò di calore . 



ESPERIENZA VII: 



T}Eci quello niedefimo Tubo rovente, 
■** ed in quello flato lafciai feorrere dal 
Robinet adagio adagio cinque once della 
Iblita Acqua . L' Aria a trafitta- che l' Acqua 
attraverfava il Tubo di Rame così ribal- 
dato pattava lòtto le Campane del mio 
apparato Pneumatico , ma irt una minore 
■quantità, che nelle precedenti Efperienze; 
anzi più , che io crefeeva il fuoco , e me- 
no Aria otteneva dall' ilteffa quantità di 
Acqua in un tempo dato.- Quando ebbi 
ottenuto dall'Acqua pallata per il Tubo 
di Rame in tal guifa rifcaldato da 600. 
pollici cubici di Aria , volli efaminarla . 
Ripiena che fu pertanto una delle mie 
piccole mifure di queir' Aria , vi accollai 
lubito una candela accefa , ma l' Aria non 
s'infiammò, quantunque ripetetti più, e 
più volte l' ifteflb efperimento . Quella me- 
defima Aria mcfcolata con Y Acqua di 




Calce , ed agitata nella medefima fotta 
fi intorbidò , e lafciò cadere a fondo della 
Boccia in cui l' agitai , una buona par- 
te della Calce , che teneva in diflbluzio- 
ne. Sottopoila quella medeiìma Aria ali 
efame coli' Aria nitrofa , ho ritrovato, che 
la diminuzioni; era fra le 32., e le -3.4. 
linee al più . Quella Aria era dunque molto 
meno pura , che l'altra avuta dal meddìmo 
Tubo di Rame rifcaldato incirca folamcn- 
te al grado di calore dell'Acqua bo!lenre ; . 

In fomma facendo patlare , e ripaga- 
re l' iftefs' Acqua attraverfo il mio Tubo 
di Rame così rifcaldato , l'Aria ottenuta ha 
prefentati fempre gl'iftefli fenomeni di fo- 
pra,cioè non ii è infiammata; ha preci- 
pitato l'Acqua di calce, e mefcolata coli' 
Aria nitrofa non è (lata diminuita, che 
di 3 2.', e 34. linee , dopo la combinazione . 

In quello proceflò l'Acqua condenfa- 
ti nella Boccia tubuìata acquiliò un forti- 
odore empireumatìco aliai infonribile all' 
odorato, ed una vifeofiti che non aveva 
acquiftata nell' Efpcricnzc precedenti , fic- 
come ancora un colore aranciato, il che 
mi fece fofpettare, che l'acqua teneue in 
uno 
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uno fiato di difTbluzione meccanica dclk 
particclle di Rame (24) . 

Quanto al Tubo di rame la fuperficie 
efterna di etto , benché diftfa con Luto dal 
contatto immediato dell'aria efterna; tut- 
tavia la ritrovai, dopo che fu raffreddato 
il medelìmo Tubo , ricoperta di fraglie cal- 
cinate imperfettamente, e l' interna molto 
appannata , avendo perduto affatto il fuo 
ipfendore metallico, e che diftaccata che 
fu qaefta fupcriice dall' aderenza del refto 



(14) Siccome l'Alcali volatile Cauftico, e non Caa- 
ftico , o effèfvefcente che lia i fcjoglie facilmente 
il Rame, e psr quello viene raccomandato, come 
una Pietra ài Paragau , per conofcere la più 
piccola quantità di quella Metallo conrenato in 

■ tutte quelle materie • in cai lì Cappone la fua 
eliftenza, così per avverare un tal Colpetto ver- 
faì Copra alt' Acqua, che aveva acqoilhtn quiflo 
colore aranciato, alcune gocciole di A 'cali volati- 
le Ci .e*.. ; di lì a non molto il liquore il colori 
di un colote azzurro ben drftipco . 

Io veramente noo ne ho e fa minato le circoli anze. , 
perche il tempi> da ponderare tranqaillanicnt; le 
CoC< in tutta la loro eftenfionc mi è Tempre man- 
etta, ma è probabile, che l'azione combinata de' 
calore, e dell' Acqua in italo di vapore attaecn' 
" Rame, e lo fciotga ■ 



i jxAme , i.iv(«" • — ".ni era, chi. 

Rame calcinato anch' cfTo molto imperfet- 
tamente , 

In tutti quelli procefli il mio Tuboè 
ibernato 21. denaro. Più e più volte in 
fomma ho ripetuti gì' iftefli efperunenti , i 
quali io tralalcio di traferivere minutamente 
per non elfere troppo verbofo, e fempre 
coftantementc ho avuto i medeiìmi rifultati 
con piccola variazione , la quale nafceva dal 
maggiore , o minor grado di calore , che io 
faceva foffrire al mio Tubo di Rame rofio . 

RIFLESSIONE. 

QUefH rifultati par , che dimoftrino an- 
cor eflì, che l'Acqua, che pana at- 
traverfo il Tubo di Rame riscaldato al pri- 
mo grado fopra a quello dell' Acqua bol- 
lante fi converte tutta quanta nell' ilVefsa 
Aria un poco più làlubrc della comune 
Atmosferica , che quando pana per la Can- 
na' di ferro rifcaldata atta medenma tem- 
peratura ( Efp. II. pag. 30. ) ; poiché 1 08. 
Finte Franceii d'Arra ottenuta nella V. 

Elpcr, 
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Efper. che fono Pollici cubici 5i84-aVT. 

di grano per ogni pollice cubico d'Aria 

pefano grani 2190. e i e gli 888. Pollici 

cubici avuti nella VI. Efp. da 5. dramme, 
e z. danari d'Acqua, grani 375.; onde 
mancano nella V. Operazione 114. grani d' 
acqua, e nella VI. foli 38. grani. Quefla 
quantità d' Aria avuta in quelli due pro- 
ceffi , è prefl'o a poco la quantità dell' Ac- 
qua confumata . 

L' Efpericnza poi , che io ho fatta 
con il Tubo dì rame, e rifcaldaro all'in- 
candefeenza, fa mam'feitamente vedere, fe 
non erro , quanto V Aria ottenuta dall' Acqua 
venga alterata dal metallo efpofto ad un 

tran fuoco in forma tale , che quert' Aria 
o ritrovata affai meno falubre di quel- 
la delle due Efpericnze precedenti , il che 
par che proceda dallo fviluppo del flogifto 
metallico , il quale combinadofi con una por- 
zione di Aria pura contenuta nella mia 
Aria , ha cangiara quella in Aria fiffa . Di 
fatti la fuperficie interna del mio Tubo di 
Rame in quello Proceffo ha fofferta una 
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Ipecie d' imperfetta calcinazione j il cbc an- 
nunzia , che li è Sviluppata da queflo Ra* 
me così calcinato una emanazione &o$i- 
ftica {25) - 



(le) In fatti fé in quello Procedo non fi foffc fvi- 
luppaw del flogifto dal Metallo, io non avrei fi- 
curamente ottenuto dell' Aria fifla , poiché è Leg- 
ge collante di natura, che il frigido non fa di- 
Tornio con un corpo, che nell'unico cafo di po- 
tere fare alleanza con un altro Tenti Comporli . 
Si dovrà dunque dire, elle una ceni quantici 
d'Aria pura, o def logifticata contenuta nella mia 
Aria lì lìa flogillìcara , giacche è certo , che la 
mia Acqua non contiene Aria £fla ( N- IO. pag. 
IT-), e che l'Aris fili* avuta dal mio Tubo di 
Rame me; lo nello Rato di candefeenza , non fia 
altro, che il rifulrato della combinazione del flo- 
gifto dell' Aria infiammabile (Volta da quello me- 
tallo coli' Aria pura contenuta nella mi* Aria; 
Fenomeno, che li offe r va , dove Ci fviluppa Aris 
infiammabile, e deflogifticata . Di fatti noi ne 
abbiamo degli efempj chiari nella diftillizione del 
Precipitato ptr fi con la limatura di Ferro ■ e 
del Precipitato rotto , con del filo di ferro, come 
ultimamente l'ha fatto vedere il Sig. Prieitley , 
(ìccome pure nella, decompofizione del Ferro, del 
Zinco, e del Piombo col mezzo dell'Aria defla* 
gifticati ec. Ma in qualunque manie» lì fpieghi 
quello Fenomeno egli e ceno B crè , che fnu 
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Ha qnalclic fondamento dunque fi mio 
"dubbio, cioè che il calore (atto ibflr.re 
fino 

poffare l'Acqua attraverso il Tubo di Rame ili- 
venuto rovente ■ fi ottiene Tempre del' Ana fi 'i. 
de poi queft' Aria fida avuti dal mio Tanti Ai Ri- 
me racco rovente fia un prodotto del Fiorillo 
fvincoUto dal Metallo, e dell'Aria denVy.iì^iu 
contenuta netta mia Aria, fi argomenta Jal ve- 
dere , che ribaldato quello medetimo Tub,> iti 1U- 
rue (ottanti) al graJo dilt' Aiqja builmie t! pi-i 
fEfp. V.,eVI. ) l'Aria ottenuta al'uia tfall* Ac- 
qua contiene tutta quell'Aria pira, che e II m 
cangiata in Aria fifla in qaeft'ultim.. Protrila, e 
che riè f Atmosfera , nè l' Acqja potei . vi 
foto min ili rame . Ne fi può dubitare neppure in 
quello fpazio di tempo , in cai fi leva 1' Acqua ;on- 
denfata nella Boccia tabulata unita alta pan* in- 
feriore delta Serpe del Refrigerante per farla ri- 
pagare sttraverfo I' illelTo Tubo di Rame . e che 
refla ne.ll' Imbutino .che l'Ari» riffa contenuta nell* 
Aria Atmosferica iì precipiti da ella, e fi difc-ol- 
ga nell'Acqua . Poiché abbiamo dall' originali 
Efperietiie del pan Chimico Sveilefe Sig. Schee- 
' le, che I' Acqua diftillata privata di Aria non af- 
fofbirce giammai dell' Aria fiffa, ma folranto del- 
la dcflogifticsta . ( Trattato Chimico dell* Aria , e 
del Fuoco ptp nj. ); onde ec. 
Ma perchè dalla Canna di Ferro metTi nel medefi- 
mo' flato di candefcenia fi ha egli all' nppofìo 
dell'Aria infiammabile? Nifcc ciò forfè dal con- 



£nó all' incandefccnza dài Signori Meufnier, 
e Lavoiiier ai loro Tubi di ferro, e con- 
E tinua- 

tcncre il Ferro maggior quantità di Flogirta dei 
Rame, conforme crede il Sig. l'riefitey ? ( Tom. 
IV. pag. ip. ) Ma quello non repugna egli all' in- 
gegnofe e delicate F.fpcrienie del celebre Chi- 
mico , e Fineo Sig. Bt-rmann ? ( Dìfcrtario ile 
ijuancìsaie Fbhgijli ia Metalli* ) ' Non fi può dire, 
che I' Acqua riJotta nello flato vaporofo ti Et 
tutta quanta combinata con la calce Metallica 
nall' arto della decorri pofizion e del Metallo , e 
conreguenrenienre 1' Aria infiammabile , abbaniìo- 

.. nata .allora, la lìafe , cui dianzi era unita , e 
refa libera, non trovando porzione alcuna d'Aria 
lìerlogifticata , non poteva il Tuo Flogiito combi- 
narli con ella, c qaindi ufeire dalla Canna di 
Ferro nello (tato d'Aria lilla ; poiché accodando- 
vi una Candela accefa , Tempre s' infiammò con 
efplolìone più , o inenn Torce, e non mai con 

. placida fiamma ; ( Efp. IV. ) il che prova che quella 
. Aria inlìamniiibile era mclVolaia con dell' Aria pa- 
ra , o deflogifticara Tom minili rata dall' Acqua . Orco- 

. rat avviene, che qiiefr' Aria non fi converte in 

. Ària fifla, come dal Tloglllo metallico Tvotio dal 

, Rame? 

A me certamente non s'apparriene I' efaminare fatti 
di quefìn natura , che femhrano arcani inconce- 
pibili all' umano Intelletto ; ma credo di potere 
far vedere qui manifeframer>ts. la converdone iIc-H' 
Aria pura contenuta nella mia Aria in Aria fi Ila , 



Dioitized by Google 



6 ti 

titillato per un certo tempo abbia fatte 
fvolgere dal metallo T Aria infiammabile 
da Eflì ottenuta , e dato motivo di crede- 
re , che fotte fvincolata dall' Acqua , e tan- 
to maggiormente lo polliamo ìofpettare, 
te iì rifletta altresì , che me(Ta la noftra. 
Canna di ferro nello ftato di candefeen- 
za , ella fomminiftra allora il Gaz infiam- 
mabile, ( Efper. IV. ) non già allor quando 
la medefima Canna di ferro è unicamente 
rifcaldata al grado di calore dell' Acqua 
bollente ( Efper. III. ) 

Di fatti , come avere dal Tubo di 
Rame rifcaldato alla folita temperatura , 
fenza intermedio alcuno (i<5), dell'Aria 
. più 

mejiante il Gaz infiammabile (volto dal Rame 
qualunque fiati la eaafa di quello Fenomeno , e 
che quella Gai è fumminiftraro dal metallo , e 
non dall'Acqua, come opinano i Chimici Parigini. 
(ì6) Neil' Iporefi dei Sig. Meufnier, e Lavoilìerf luo- 
go cirato pag. J7-- ) l'Acqua non può decom- 
porlì , fenza il foccorfo di uno intermedio, caputo 
di nnirfiad uno dei Cuoi principi cofticuenti, ciofe 
all'Aria deflogifticata. 1 Corpi conhuflibiti , e calci- 
nagli in quella Ipoteli fono gl'intermedi neceflati , 
che fervono di meuo per decomporla, Imparando 
per la maggiore affinità f Aria deflogilìiMta dall' 
Aria infiammabile, a cui è unita . Ora 
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più pura della comune Atmosferica ? E (e 
quello metallo non ha coli' Aria deflogilti- 
cata quel grado di affinità fufliccnte per 
fepararla dal Gaz infiammabile , perchè 
dunque l' Acqua , che patta attraverfo di 
eflo fi converte ella tutta nella noltra Aria ? 
Ma fe a quello grado di calore l' Acqua , 
che parta pel Tubo di Rame fi converte 
tutta quanta in un'Aria più pura della 
comune Atmosferica, fenza che fi veda 
E j giam- 



Ora lìccome il Ilame rolTo, benché calcinatole no» 
ha , fecondo le QlTervazioni fperimcntali ( Luogo 
citato pag. 371. ) ili quelli dattiflìmi e fagacillì- 
mi Chimici . e Filici, coli' Aria deflogilìicara quel 
grado di affinità n ecefi ano per fepararla dall'Aria 
infiammabile; cosi ognuno ben vede, che noti 
avendo pollo dentro il mio Tubo di Rame rolTo 
nelTano di quelli intermedi! , l'Acqua non dove- 
vi decomporlì, e confeguen te mente paflando at- 
traverfo di quefto Tubo doveva reltare Acqua , 
fenea convertirli nella mia Aria, fc ! principi] co- 
ftituenti di elTa folfeto Ilari l' Aria infiammabile, 
e la defiggi fticata . Ma il fatto (Ili , che ella fi 
converte tutta in quelV Aria , che è quanto dire in 
Aria nn poco più pura della comune Atmosferi- 
ca. Egli è dunque manifefto, elle l'Acqua non è 
un comporto, o combinatone di quelle due Arie, 
e qui non può cadere ecfore di fatta alcuna. 
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giammai il Gaz infiammabile, benché il 
medctimo Tubo l'offra nell' interna fua fu- 
perfìce una leggiera calcinazione , non pof- 
iiamo noi forfè dedurne da ciò , che nella de- 
compofizione Chimica dell' Acqua nelle 
due Arie , cioè infiammabile , e denogifti- 
cata refill tante dai Procefiì dei Signori 
Aleufnier, c Lavoiiier vi fia della Ubinone ? 
E per confeguenza , che ih molto più pro- 
babile , che r Acqua fi converta tutta in 
Aria un poco più pura della comune At- 
mosferica, e ch'ella (ìa una combinazione 
delle due Arie fudclette ? Pare a me di sì, 
fc pure non vado ingannato . 

Sarebbe inutile proporre qui altre Efpe- 
rienze per provare , che V Acqua fi con- 
verte tutta in queft' Aria un poco più 
refpirabilc della comune Atmesferica , e 
non già in Aria infiammabile , e deflogi- 
iticata , ma per fempre più afficurarmi della 
verità del fatto, e per vedere più chiaro 
i gradì di fa lubr ita della mia Aria, mi fono 
seduto a fare ancora" i prefenci efperimenu . 



ÉSPE- 
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ESPERIENZA Vili. 



PRefi due Canne di Ferro di eguale al- 
tezza , cioè di quattro piedi Parigini, 
ma di diverto diametro , e di diverta du- 
rezza , e pulite c lifee dentro , come uno 

fpecchio,. 

Quella di Ferro più duro aveva iS. 
Linee di diametro citeriore, c dì Calibro 

interiore 13. c pefava 18. libbre, e »jel' 

altra di Ferro più molle ne aveva fole 14. 
Linee di diametro efterno , ed 11. d* in- 
terno , clic pefava fole 10. libbre, e 4. on- 
ce . lì mio fine in far panare 1' Acqua at- 
traverfo queite Canne di Ferro fu di ve- 
dere, fe realmente quella piccoli iti ma quan- 
tità di Aria fi ila ritrovata nella mia Aria 
dell' Efp. II. era un prodotto, oppure uno 
dei coftituenti di cfla ; e fe averle potuto 
ottenere maggior quantità di Aria in un 
tempo dato da quelle Canne rifcaldate fol- 
tanto al folo grado di calore dell' Acqua 
bollente al più ; e fe una tale Aria folle 
tanto refpirabile, quanto quella avuta dal 
. E j Tu- 



70 

Tubo di Rame rifcaldato all'iftefia tem- 
peratura ; come pure per vedere Tempre 
più chiara la totale converfione dell' Acqua 
nella mia Aria , e £c minore quantità di 
Acqua io perdeva , che colle Canne più 
corte . Feci dunque faldate alla medefima 
ferpe di Piombo , di cui mi fono fcrvito 
nelle precedenti Efpcrienze col Tubo di 
Rame, la Canna di Ferro più dura e 
più grolla, e la poli per la lunghezza di 
un piede, e mezzo Parigino fopra il fuo- 
co del mio Fornello, e con geflò fiempe- 
rato con Acqua ncoprj tutte le faldatu- 
re, e tutto il reftante della Canna, che 
reftava fuori del fuoco fino a! Robi- 
net . Indi la rifcaldai adagio adagio, e 
quando fu rifcaldata al grado di calore 
dell'Acqua bollente, lafciai feorrerc dal 
Robinct quatcr' once della mia Acqua pri- 
ma diftillata , e dipoi fatta bollire per 
qualche ora, e lafciata in appreflb per un 
giorno all'Aria libera, perchè fi fpogliaf- 
lc affatto di quella quantità di flogifto , 
che 1' Acqua recentemente diftillata s* im- 
beve ( Prieitìey Exp. Se Gbfcrv. Tom. 11. 
pas. 5j. ), ma con l'intervallo tlr z:, 
o 3- 
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o 3. minuti primi di tempo - L'Aria che 
di mano in mano pattava fotto le Cam- 
pane del mio apparato Pneumato-Chimico 
era pochìflìma , in vece d'clfer di più, 
come io mi lufingava . Ed in quella ma- 
niera fi richiedeva quali due ore di tem- 
po per avere 100. Pollici Cubici d'Aria . 
Più clie io crefeeva il fuoco , e tempre 
meno Aria otteneva in un tempo deter- 
minato , ed anche meno pura , che per lo 
avanti . 

Or quello rifultato mi determinò a 
levare la Canna dall'apparato, e farla fe- 
gare nel mezzo , avendo io veduto , ch^ 
dalle Canne corte fi otteneva più Aria, 
rifcaldate , che follerò all' iftefla tempera- 
tura delle più lunghe, e di qualche grado 
più falubre . 

Qgando che fu faldata una di que- 
lle patri della Canna fegati alla mede- 
finia ferpe, ed all'altro Tubo di Rame col 
Robinet , ne pofi foli 8. Pollici fopra il 
fuoco del Pomello , e tutto il relìantc 
di ella ricoprii con della pafta ge/lòfa , 
come quando era tutta la Canna intera 
fopra il fuoco . Dopo di ciò rifcaldai que- 
E 4 «a 



Ila Canna la metà più corta della pri- 
ma , al falò grado di calore dell' Acqua 
bollente, ed ogni 2., o 3. minuti primi 
lafciai (correre dal Robinet poche goccie 
della folita Acqua , che in tutta non era 
più di 3. once, e in capo a 12. ore di 
tempo con un tal grado di calare , ed an- 
che meno ottenni 34. Pinte Francefi di 
Aria . 

lo certamente avrei in meno di otto 
ore di tempo potuto avere l' iilclFo volu- 
me d* Aria dalla medefima quantità di 
Acqua . Perchè effendo di Calibro interno 
aliai largo quefìa Canna di ferro, quan- 
to più quello è maggiore , e più quantità 
d'Aria lì ottiene in un tempo dato, ri- 
fcaldate le Canne all' ideila temperatura , 
come me ne fono accurato più, c diver- 
fc volte , Io che ciafeuno può vedere ; 
ma avendo avuto in» mira di oH'crvare, fa 
1' Aria cosi avuta dall' Acqua col mezzo 
delle Canne di Ferro duro , veniva più 
pura , e fc il ferro fi calcinava egualmen- 
te , conforme colie Canne di ferro più 
molle , perciò ho impiegato quefto tempo 
più lungo . 

L'Ac 
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L* Acqua condenfata in- quefto Pro- 
ceffo fio levata tempre dalla Boccia tubu- 
lata chiara , come era dianzi , e non ave- 
va acquetato , che un leggeriilimo odore 
empircu matico , effondo feemata i. oncia 
6. danari c 12. grani . • . 

Rifpetto alla Canna, dopo che fu 
raffreddata e levata dall'apparato , ho ri- 
trovato dentro di erta ». danari, c qualche 
grano della l'olita Calce di colore affai 
meno roflb dello Zafferano di Marte ape- 
riente , lenza che foffe il reflante del me- 
tallo in veruna maniera alterato. 

1/ Aria così ottenuta agitata nell* Ac- 
qua di Calce, 'non ne li a precipitata' giam- 
mai neppure una particella, benché più, e 
più volte la feoteffi fortemente in effa . 

Fatta panare nei miei Eudiometri una 
mifura eguale a 71. Linee di quell'Aria, 
ed aggiungendo vene una cgual mifura di 
Aria nitrofa fìtta di un . giorno , o due , 
dopo di avere agitate le due Arie infic- 
ine per lo fpazio di cinque, o fei minuri 
primizia diminuzione nel volume totale, 

panate le z$. ore , fu ritrovata ora di 58. c i , 

ed 



«d ora di 59. Linee in venti , e pìù prove 
fatte con qucfla Aria . 

L'Aria Atmosferica prcfa fuori di Cit- 
tì in Luoghi, ove erano molte piante ve- 
nite di foglie verdi fané e fignoreggiate 
in qualche ora dai raggi Solari , mefcolara 
coli iftcfs'Aria nitrofa fu da me ritrovara 
!a fua bontà fra le 53. 1 e le Linee con i 
medefìmi Eudiometri, c l'Atmosferica dì 
dentro la Città tra le 50., e le 55. 

L'Aria deflogifticata fatta di un gior- 
no ottenuta dal Prccipirato rollò di 1 14. 
Linee in. circa . 

ESPERIENZA IX. 

AVendo dalla precedente Efperienza co- 
nofchtto evidentemente , che quanto 
più lunga è la canna di Ferro, per cui (ì 
fa panare 1' Acqua , tanto meno Aria Jì 
ottiene in un tempo dato. Feci perciò fe- 
garc nel bel mezzo anche l' altra Canna 
di ferro più molle della prima, e ne feci 
faldare all' ifteilà ferpe di Piombo , ed all' al- 
tro Canaletto di Rame rofib col fuo Ro- 
binec una di quefte parti, e l'accomodai 
fo- 
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fopra il fuoco del mio Fornello nella ìftef- 
fa maniera , come nella precedente Efpe- 
rienza , e quando fu rifcaldato predo a po- 
co al grado di calore dell' Acqua bollente; 
allora ìafciai fcorrere dal Robinet a poco 
a poco tutto il reftante dell' Acqua refta- 
tarai nelle precedenti Efpcricnzc , vale a 
dire i. oncia, e danari, e nello fpa- 
zio di 13. ore di tempo in circa ottenni 
34. Pinte Franceiì di Aria. 

Ora in quella feconda operazione colla 
Canna di Ferro più molle , ma dell' iftef- 
fa lunghezza di quella della prima opera- 
zione , e rifcaldata alla medelima tempe- 
ratura , ritrovai ibernata l'Acqua 1. on- 
cia, 7. danari, e 1 2. grani . Ella fi man- 
tenne fempre limpida , còme nella prece- 
dente Efperienza , ed acquiftò loltànto il 
folito piccolidìmo odore di empircnma. 

Quanto a qucfla Canna di Ferro af- 
fai molle, dopo che fu raffreddata , ritrovai 
in efTa 1. dramma, e 2:. grani della foli- 
tit Calce, fenza che il reftante del Metal- 
lo in verun' altra maniera rode alterato. 
Offerirai inoltre, che quella Calce era de- 
bolmente aderente al reftante del Metallo . 

Ri- 
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RifpettO all'Aria avuta dall'Acqua, 
col mezzo di quella Canna di Ferro mol- 
le, rifcaldata al mcdefimo grado di calori; 
dell' altra della precedente Esperienza , efla 
non precipitò in conto alcuno 1' Acqua di 
Calce , conforme quella avuta dall' lftefla 
Acqua , col mezzo della Canna di Ferro 
più duro , mefcolata a parte eguale coli.', 
nitrofa, come in tutte le altre operazioni 
ne ritrovai diilrutta dopo 24. ore nei mici 

Eudiometri da 56. , e 57. Linee ti . Co- 
sì la ritrovai 1. , o ». Linee meno pura 
di quella ottenuta colla Canna di Ferro 
più duro . 

Ritrovai altresì in quelli due Proccili, 
che l'Aria aveva l'ifteflò odore particola- 
re oflérvato Tempre collantemente nella 
mia Aria , e eh' io non conofeo ancora . 

In fomma dirò qui in ultimo , e bre- 
vemente, e ciò per non elTcr troppo lun- 
go , e nojofo da francare la forFerenza 
dei miei Leggitoti nel traferivcre minu- 
tamente tutte 1' Efperienze da me . ten- 
tate fu quello illelTo foggetto , che fono fia- 
te maltilTime , con tutte le circoilanze , che 
I' han- 
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1' hanno accompagnate ; i ) che rìfcaf- 
date le Canne di Ferro aliai moderata- 
mente Tempre , c poi fempre fi ottiene una 
maggiore, o minur quantità di Calce (27) 
di 



(-7) Quella calcinazione del Ferro, che nafte Tenia 
I' accedo dell' Aria elìerna fembra non poterli 
combinare in veruna maniera coli' Aria fina , cori* 
fgrme dicemmo nella Nuca 10. pag. 59., ma per 
vedere, fe quefta calce dava alla dift illazione dell* 
Aria fifla , ho diftillato ah' apparalo Pneumato - Chi- 
mico due dramme, e mezzo di quella Calce in Dna 
piccola Stona con collo alTai lungo , ed un poco 
piegato nella eftremità . Quella Calce mi ha ibra- 
minirtrarn in circa a 22- pollici cubici di Aria. 
L'avanzo era nero, obbediente in gran parte alla 
Calamita, ed in uno flato di Etiope. Quanto al 
Gaz agitato nell'Acqua di Calce ne ha precipita- 
ta una gran quantità. Queffa Esperienza dimoflra 
dunque, clie i" Aria fina fvolta da quefla Cal- 
ce, e che pana alla diflillazione, era prima di 
già combinata , e fidata con efla, come tale, ov- 
vero, che ella conteneva dell'Aria vitale all'orbi- 
ta dalla mia Aria, e convertita in appretti) in 
Aria fida , mediante la fna unione col flogifìo del 
Eerro. Lafcio adeflo a decidere ai Signori Conte 
Morrozzo, e Cavendish , fe queft* Aria fida ottenu- 
ta da me da quefla Calce ritrovata nelle mie 
Canne dì Ferro fia data fom min idrata dall' Aria 
Atmosferica , ovvero ella è piuttofto dovuta alla 
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Ai colore meno roflìccio del Croco di Mar- 
ie aperiente, fecondo che fono di Fer- 
ro più , o meno duri . ; ) Che ad un tal 



e qualche cola più falubre della comune 
Atmosferica prefa anche fuori di Città in 
giornate favorevoli ; 3 ) . Che fatte roventi 
l' iftefle Canne di Ferro , li ha all' oppo- 
sto dell' Aria infiammabile più , o meno 
pura, fecondo che le Canne di Ferro fi 
.tengono più, o meno tempo in candefeenza , 
.ovvero ii pone dentro le medefime mag- 



. converfione dell' Aria deflogilticaia conrenuta nella 
tuia Aria in Aria fida per I' unione di ella con quella 
; pozione "di flogillo , che li lepar» dal Metallo, 



e che quell'Ari» fifla ottenuta dalla mia Calce 
ci porta argutamente a peniate, che ella lia un 
prodotto del tìogifto, il quale per una fu a parti- 
colare combi nazione coli' Aria pura della mia 
Aria cangi quella in Aria fina, come dicemmo; 
la qua! eofa da' perù all'Aria def logi dica ta pro- 
veniente dalla ilecompofizione dell' Acqua , che 
entra , come uno de principi coltiruenti di ella 7 
iìccome più, e più volte abbiamo detto. 




avuta dall' Acqua 



gio- 
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giure-, o minor quantici di altro Metallo', 
ed in tal cafo tutta 1" Acqua ridotta ia 
vapore, ovvero una gran parte di efià nòli' 
atto , che il flogiito abbandona la fua bafe 
fi unifee, e fi combina a quella medefi- 
ma bafe abbandonata prima dall' ifteflb flo- 
gifto, lenza la cui perdita non. fi farebbe 
potuta in verun modo accoppiare , for- 
mando con elfa una criftallizzazioile più, 
o meno regolare ifolata e fenfibile , fecon- 
do le circollanze , anzi che decomporfi nei 
fuoi veri principi coiHtocnti cilcnziali , i 
quali fembrano efler due Gaz d' indole affitto 
diverfa 1* uno dall' altro, ficcomc fentiremo in 
fcguito.4} Che il perdere più, o meno d' 
Acqua in ogni Procell'o , dipende in gran par- 
te , polle le altre circoftanze eguali , dal mag- 
giore , o minore diametro interno , e dal pur 
limento , e lunghezza della ferpe dì Piombo 
del Refrigerante . 5} Che più li rifcaldano le 
Canne tanto di Rame, quanto di Ferro, e me- 
no pura ii ottiene l'Aria dall' Acqua , e tanto 
maggiormente , fe le Canne fonq di Ferro 
più molle . 6 ) Che finalmente ciò non è 
una mera congettura , ma un fatto eh* 
più e più volte ho verificato . Quindi 
l'ili* 



i' avere un' Aria più , o meno pura., ma- 
fcherata ce. dall' iftcfte Canne di Metallo 
dipende afiòlutamente dalle circoiianze no- 
minate , e non da altra cagione ec. onde ec. 
ciò che ec. 



Dì qnì polliamo ragionevolmente con- 
chiudere i ) che la mia Aria non contiene 
neppure una particella di Aria fida , e con- 
feguentemente , che quella piccoliffima quan- 
tità ritrovata nella mia Aria ottenuta dall' 
Acqua col mezzo della Canna di Ferro 
nella II. Efpcrienza 1' era aftòlutamente 
eftranea . 2 ) Che quanto più le Canne 
fono lunghe , e meno volume di Aria lì 
ottiene in un tempo dato . 3 ) Che quelle 
di Ferro più duro, rifcaldatcall'iftefiàtem- 



ìòro fupernee a fo/Frire quella fpecie di 
leggera calcinazione da noi • ritrovata co- 
ftantemente dopo di avere ottenuto col 
mezzo di elTe dall' Acqua una certa quan- 
tità della noftr' Aria. 4 ) Che più quan- 
tità, di metallo fi calcina , e meno pura fi 



RIFLÉSS I O N E. 




n'ù fono difpofte nella interna 



ot- 
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ottiene l'Aria 5). E che finalmente an- 
cor qucfti efperimenri dimoftrano , che 
I' Acqua fi converte tutta quanta in una 
Tpecie dì Aria , che fe non c della comune 
Atmosferica , almeno per molti rapporti 



fun' altra parte , fuorché dall' Acqua, può 
effere fiata fomminìrtrata queft' Aria . 

Dì fatti neir Efpericnza Vili, da 1, 
oncia, 6. danari, e is. grani d'Acqua ho 
ottenuto 34. Finte d'Aria. 

Ed avendo ritrovato , che un pollice 

cubico della mia Aria pefa in circa a ~~ 
di grano. Queftc 34. Pinte dunque formeran- 
no un totale di 689. grani, e — , Onde in 

quefto Proceflb non ho perduto più, che 
32. grani in circa di Acqua , contìderando 
j 1. danari di Calce ritrovati dentro la 
mia Canna di Ferro dopo quejta opera- 
zione. 

Ma nell* Esperienza IX. ne ho perdu- 
ta 2. danari, contìderando ancor .qui 23. 
grani d'Aria pura, o deflogiftìcata della 
mia Aria combinata con i 94. grani di 




F 



Cd- 



Si 

Calce ritrovata nella Canna di Ferro più 
molle in quella ultima Efperienza. 

Sebbene per tutto ciò , clic rìfulta 
dalle noftre Efperienza riportate fin qui 
femori molto probabile, che l'Acqua fi 
converta tutta quanta in una fpecie dì Aria 
qualche cofa più falubre della comune At- 
mosferica , e che il Gaz infiammabile ot- 
tenuto dai Signori Meufnier , e Lavoifier 
iìa (lato fomminiftrato dal Metallo, anzi 
che. dall' Acqua; ciò non orlante ho cre- 
duto proprio di portar I* Acqua anche al 
contatto del Vetro, e della Porcellana per 
vedere la differenza dell' Aria ottenuta 
coi!' ajuto di quelli corpi , da cui non 
emana flngifto, ovvero in piccola quantità . 

ESPERI E N Z A X. 

Volendo adunque tentare di vedere, fe 
1' Acqua parlando attraverfo Ì Tubi 
di vetro rifcaldati alla medefima tempera- 
tura ( N. n.pag. io.) fi permutava egual- 
mente nella folita Aria, collocai dentro di 
un canale di Rame rolfo faldato con ar- 
gento, urt Tubo di Vetro verde (lutato 
con 



con argilla di Monte Carlo , che è affai 
pura , e mefcolata in guitta proporzione 
con vetro polverizzato ) lungo due Piedi Pa- 
rigini fopra a 18. linee di diametro. In- 
di un poco forzatamente poli nella manie- 
ra ftcila, ch'io feci con le dune di me- 
tallo un altro Tubo di Rame rodo alquan- 
ro piegato nel mezzo dentro quello Iteflb 
Tubo di vetro verde per la lunghezza di 
un Pollice , e mezzo , e del pelo di una 
libbra , quattro danari; e otto grani, e lo 
feci faldare alla parte fuperiore di detto 
eanale di Rame , ch'era di già ftaro ripie- 
gato in modo che abbracciava Erettamen- 
te ed efattamente tutta la grollezza del 
luto e del diametro elrerno del Tubo di 
vetro collocatovi dentro , come per le al- 
tre operazioni con le Canne metalliche. 
Feci dipoi faldate il lato inferiore del ca- 
nale di Rame alla parte fuperiore della fer- 
pe di Piombo del mio Refrigerante . Ciò 
fatto collocai per la lunghezza di otto 
Pollici Parigini quello Tubo incanalato di 
vetro, fopra il fuoco del mio Fornello, 
e toftochè io lo credei ribaldato prcilò a 
poco all' ideila temperatura (N. u.pag. 19.) 

F 2 la- 
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lafciai fcorrcrc dal Robinet, conforme: il 
confueto, della foìka Acqua, ma molto 
calda, e fubito l'Aria pafso fotto la Cam- 
pana di Vetro del mio apparato Pneumato- 
Chimico , ed in capo a tre ore di tempo 
in circa ottenni tìio. Pollici cubici d'Aria; 
ma oflervai , che fi richiedeva un' interval- 
lo di tempo più grande di quello richie- 
do con le Canne di Metallo, prima che 
il Vetro acquiilallè di nuovo quel grado di 
calore ncceffario per convertire l'Acqua, 
che di mano in mano ii lafcia (correre dal 
Robinet in Aria; e ciò per effe re il Ve- 
tro meno conduttore del calore del me- 
tallo. 

In queflo proceffo 1' Acqua condenfa- 
ta nella Boccia tubulata unita alla parte 
inferiore della Serpe del Refrigerante i» ho ri- 
trovata limpidillìma , come lo era per l'avan- 
ti , e che non aveva acquiftato , che un 
legge ri (Timo odore empi reumatico molto me- 
no fendibile di quando pana attraverfo le 
Canne di Metallo, quantunque per fette 
volte io l' avelli fatta ripagare attraverfo il 
Eiedcfimo Tubo di Vetro . 

Dopo ottenuti quelli £>ie. Pollici cu- 
bici 
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bici d' Aria j volli vedere quale alterazione 
aveva foftèrto quello primo Tubo di Ve- 
tro . Levato pertanto che eflò fu dal Ca- 
nale di Rame trovai , che in varj luoghi 
era feoppiato, ma il luto non moltrò la 
minima fenditura , e che di lotto per tut- 
to quel tratto di faperfice , per cui era 
feorfa 1' Acqua , che rifguardava 1' azione 
immediata del fuoco del mio Fornello, vi 
era una gran quantità di crepature , le quali 
in una certa maniera raffi) migliavano ad una 
Carta Geografica ; ma i piccoli pezzetti era- 
no talmente uniti , ed inforcati fra di loro, 
che fenza una gran forza non fi feparava- 
no l'uno dall'altro. 

Rifpetto poi all'Aria avuta dall'Acqua 
per un sì fatto Tubo dì vetro , combinan- 
do una mifura di queft' Aria con una iìmil 
mifura di Aria nitrofa, come nell' Espe- 
rienze precedenti, ho rinvenuto in venti 
tante prove fatte con queft' Aria, dopo di 'i i 
averle agitate infìerne per dicci , o dodici 
\iuti , e. lafciate dipoi in contatto per 
.4. ore, che il volume totale delle due 
Arie era diminuito or di 58. ì, ed oradi 
SO. linee nei miei Eudiometri . Quando 

V 3 .air 
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all'odore di quell'Aria, era -il medefimo 
di quello enervato nell' Aria ottenuta col 
mezzo delle Canne di metallo . Agitata 
quefta Aria coli' Acqua di Calce , non V ha 
precipitata in conto alcuno (28) . 

ESPERIENZA XI. 

PRefi un altro Tubo di vetro dell' iflef- 
fa lunghezza, c diametro del primo, 
e lo feci iàcurvare in una delle fue eftre- 
mità 



(18) Ho per più Itcarciia immsrfo un Cilindro di do- 
dici lìnee di diametro alto due piedi Parigini pie- 
no d'Acqua di Calce in un piccolo Catino ripie- 
no aneli' elfo di quella me J eli ma Acq'ia dì Caler, 
l'opra di cai il Pollice è divilo in 2». pani egaa- 
li,e vi ho fatto panare ora S. Pollici , ed ora iS. 
l'ollici di queft' Aria così ottenuta dal Vetro. 
Ma benché io I' agitali! in ella 1 e li teneifi dipoi 
per lo fpaiio di 14. ore in contatto di quell'Ac- 
qua di Calce ; ciù non ottante neppure una parti- 
cella di Calce fi precipitò dall'Acqua. Più, • 
più volte ripetei quello medelimo Efperimento, c 
collantemente olTervai 1' iftclTa cola . 
Quella elperienia dimoftra dunque > che l'Aria ot- 
tenuta dall' Acqua per meno del Vetro non 
contiene ne puce cfla veruna patticeli! di icido 
aereo , 
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mità a Lucerna da Smaltatore , e dopo che 
fu ben lutato , come iì primo , ed intera- 
mente diseccato quello luto , adattai alla 
parte incurvata l' Imbutino col tuo Robi- 
net , e fortemente ve lo fermai con della 
foglia di Stagno Erettamente legata d* in- 
torno. Indi ftemperai con Acqua una cer- 
ta quantità di geilb polverizzato per ridur- 
lo in una palla di mediocre confidenza , e 
con quefta palla circondai tutta quanta la 
parte curvata , e cinta con le dette fag!ie 
di Stagno, in forma tale che l'Acqua ri- 
dotta nello ftato vaporalo, e l'Aria non 
potenero in veruna maniera paflàre . Fatto 
ciò coliocai per la lunghezza di un Pi?de 
Parigino quefro Tubo lutato fopra il fuo- 
co del mio Fornello , ed alla parte infe- 
riore non piegata accomodai (labilmente, 
e lìcuranicnte da non permettere ancora 
qu! il minimo paflaggio nè all'Aria, nè 
al vapore dell'Acqua coli' irle (la foglia di 
Stagno , e pafta gefTofa, l'eftremità O del grof- 
fo Tubo di Vetro rapprefentata dalla Fi- 
gura H. in vece di adattarla alla parte fu- 
pcriore dc'la Serpe del Refrigerante . Quin- 
di collocai il Globo ZZ della Fig. li. dea- 
F 4 tro 
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tro un Catino pieno d' Acqua ghiacciata , 
in modo tale, che io poteva quefto globo 
levare dal detto Catino , e rimetterlo co- 
modamente tutte le volte , che io voleva 
levar l'Acqui, che reftava condenfata in 
quefto globo . Or non avendo io altro in 
mira qui, che di far panare l'Aria otte- 
nuta dall' Acqua attraverfo il foto vetro , 
fenza che ella toccane il metallo , per ve- 
dere , fe nel paflaggio per la Serpe di Piom- 
bo foffriva qualche alterazione, perciò ho 
immaginato quefto piccolo tpparato . 

Rifcaldato adunque , che fu quefto fe- 
condo Tubo di vetro preflb a poco al pri- 
mo grado fopra l'ebollizione dell'Acqua, 
e non pofto dentro ad altro Canale di Ra- 
me, come il primo , lafciai feorrere ada- 
gio adagio l' Acqua dal Robinet , che mol- 
to calda io aveva di già melTa nell'Imbu- 
tino, e l'Aria pafsò fubitamente fotto la 
mia Campana di vetro , ma il Tubo 
feoppiò. 



ESPE- 
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ESPERIENZA XII. 



IL giorno appretto collocai un altro fiml- 
le Tubo di Vctio curvato , e lutato den- 
tro un Canale di Rame , alla curvatura del 
quale adattai nella maniera niedelìma l' Im- 
butino col fuo Robinet , ed alla parte in- 
feriore non curvata , che rcflava fuori del 
Canale di Rame per la lunghezza di quattro 
Pollici Parigini, l'ifteilà branca del Globo ZZ, 
e ve la fermai ftabilmente , come di Copra - 
Difpoilo ciò poli per la lunghezza dì foli 
otto pollici Parigini il Canale di Rame col 
Tubo di vetro dentro fopra il fuoco del 
mio Fornello , e quando fu rifcaldato alla 
folita temperatura ( Not. 1 1 . ) lafciai {cor- 
rere I* Acqua afiaì calda dal Robinet , e 
tolto l'Aria pa'fsò Cotto la Campana di Vetro 
del mio apparato Pncumaro-Chimico, ma 
dopo di avere avoto in una era, e mezzodì 
tempo in circa a joo. Pollici cubici d'Aria , 
mi accori! , che il Tubo di vetro era feon- 
piato , onde lafciai Ilare dì fare [correre 
più Acqua attraverfo dì elfo - Di fatti raf- 
freddato -, ch'ei fu, trovai, che vcrameti- 
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te era fcoppiato nella p.irtefuperiorc preffo 
alla curvatura , ove terminava il canale di 
Rame . Nel reftante dei Tubo poi non ri- 
Icontrai altro , che delle fcrepolature , fen- 
za però , che il luto fi folle io nell'una 
maniera aperto, e nella parte di fotto, 
che rifguardava il fuoco oHervai la. medc r 
lima alterazione che avvenne in quello dell' 
Efperienza X. 

I/Aria avuta in quella terza opera- 
zione fu da me ritrovata dell' ifteffa bontà 
di quella ottenuta dal primo Tubo di ve- 
tro: Pag. 87. 

ESPERIENZA XIIL 

QUefti due ultimi Tubi feoppiati , e 
l'Aria ritrovata della medefinia refpi- 
rabilità di quella , che era pallata per la 
Serpe di Piombo del Refrigerane, mi de- 
terminarono finalmente a ripetere quello 
genere di Esperimenti con Tubi di vetro 
poftì tutti quanti in un canale di Rame 
faldato con argento, dopo però di averli 
lutati con argilla, e vetro polverizzato , ed 
interamente afeiugati, come nelf Efperiea- 
ze antecedenti . Oc 



Oc difpòfto che fu il tatto , conte 
nell' Efperienza X., e che il Tubo di ve- 
tro incanalato credei rifcaldato a fegno 
da poter convertire 1* Acqua in Aria , la- 
feiai , conforme il coiifueto , feorrere fei 
once della folita Acqua caldifiìma fpogtia- 
ta, per m.zzo della diftillazione , ed ebol- 
lizione, di tur:a l'Aria, che era unita con 
rifa, e nello fpizio di cinque ore ottenni 
da quello Tubo così rifcaldato 878. Pol- 
lici cubici di Aria . 

L' Acqua condenfata nella Boccia ta- 
bulata , li è mantenuta fempre limpida , 
come nelle Operazioni precedenti , elfen- 
do fccmata- 5. dramme, e 1. danati , ed 
c ftata levata daila detta Boccia tubolata , 
c fatta ripaifare attraverfo l' ifteflò Tubo 
di vetro così rifcaldato tredici volté . 

V Aria ottenuta in quefto Proceflb 
dopo di averla agitata con la nitrofa per 
lo fpa?-o di dieci, o dodici minuti, e te- 
nuta dipoi 24. ore in contatto con effa è. 
Hata diminuita tra le 55., e le 56. lince 
nei miei Eudiometri . 

Relativamente al Tubò di vetro do- 
po di eflerfi raffreddato, egli non aveva 
fof~ 



foflèrto altra alterazione , che quella oflcr- 
vata, e deferitra Dell* Efperienza X. 

ESPERIENZA XIV. 

POfi dentro il medefimo Canale di Ra* 
me un altro Tubo di vetro lutato del 
più bianco , eh' io poterti avere dalle no- 
ilre Fabbriche , e dopo di averlo accomo- 
dato, e riscaldato, come nella precedente 
Efperienza , lafciai (correre dal Robinet a 
poco a poco tutto il renante delle fei on- 
ce d' Acqua reflata dopo l' anzidetta Efpe- 
rienza, la quale Acqua era pallata tredici 
volte attraverlb il fuddetto Tubo di Ve- 
tro , ed in capo a quattro ore in circa dì 
tempo ottenni 770. Pollici cubici d'Aria. 

L' Acqua iì è mantenuta anche in 
quello procedo Tempre limpida , ed ha ac- 
quetato il folito leggero odore empireu* 
matico. Ella è pallata dodici volte attra- 
verlb quello Tubo di Vetro in ta! guifa 
rifcaldato , vale a dire prellb a poco al pri- 
mo grado fopra l' ebollizione dell' Acqua . 
E quelt' Acqua è feemata 5. dramme me- 
no 4. grani. 

La 
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';" - lìa 'diminuzione' dell' Aria 'arretrata in, 
quella Efperienza è ftata tra le s8.e-Ìe-so. 
lince nei miei Eudiometri dopo di averla 
agitata da dodici minuti ,con la nìtrofa, 
e hfeiata per lo fpazio di 14. ore ia con- 
tatto di elfa-. ■ '-> 

Quanto al Tubo di Vetro, dopoché 
tatto fu raffreddato, non ho trovato di più 
di quanto ho oflèrvato nell* Efperienza X. 

Soggiungerò ancor qui 1* Efperienzc" 
ventate con piccole Stortine dì Vetro ben 
iutate mefl'e in un Crogiuolo, edidiverfa 
grandezza , cioè capaci foltanto di conte- 
nere due, o tre once d'Acqua con collo 
lungo tre piedi : Parigini , un poco incur- 
vato nella eftremità . 11 centro di quello 
collo era aflài piegato con un globo «car 
varo dall' ifteflò Vetro, ed^ inimerfo tutto 
quanto nell' Acqua freddifiìraa: della Tinoz* 
za del mio apparato Pnevjmato-ChiniicQ, 
e ciò per far perdere al vapore dell'Acqua 
la forma , o 1 aggregazione clanica i qualo» 
fa non fi foiTe convertito in Aria. Ma 
quantunque io abbia efpofte le dette Stor* 
fine all'azione di un fuoco affai gagliardo , 
ciò non ottante non mi è flato poflibile in 



quefta maniera di fare acquiflare'al vapore 
■dell' Acqua 1' elalticità permanente , benché 
abbia variate , e ripetute più e più volte 
quelle Efperienze tanto col mettere dentro 
di quelle Stonine due, ò tre fole dramme 
d' Acqua , quanto facendole quali piene . 
Sólo ho potuto ottenere qualche bollicella 
d'Aria , e i' Acqua è reftata , parte conden- 
Jàta nel Globo immerio nzlV Acqua della 
Tinozza , e parte nelle campane piene di 
Acqua dell' apparato . r.-n 

: In .fomina .io non credo che vi fia al- 
tra maniera per convertire .l'Acqua in Aria 
eoi mezzo del Vetro, che di farla feorre- 
re r a poche jjocce per volta atrraverfo una 
certa fuperneie rifcaldata preflo a poco al 
primo grado fopra l' ebollizione dell Acqua . 
Mi' i Chimici illuminati potranno alle mie 
Efperienze aggiungere , ciò che a me è 
sfuggito, o per dir meglio, ciò che non 
mi è balla*) 1' animo di fare . Di più di 
tutta 1' Aria ottenuta dall' Acqua col mez- 
zo dei Tubi di Vetro, ne ho fempre in- 
trodotta una certa quantità nell' Acqua di 
Calce , ma giammai l' ho veduta divenir 
tórbida , e lafciar cadere a fondo , ne pu- 
re 
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re una particella di terra di Calce tenuta 
daeflà in dilfohizione , 

Quelli fonoi finceri rifalfacidelTElper 
rienze , che io ho tentate , e fatte con i 
Tobi di Vetro rifcaldati prcfh> a poco al 
primo grado Copta 1' ebollizione dell'Acqua. 
Non ho creduto di dovere qui defcrivere 
certe minutezze, che a poco, o nulfa. fer- 
vono per non accrefeere foverchiamente 
quefta memoria. 

RIFLESSIONE. 

D AH' Esperienze qui fopra regiftrate li 
ricava un'altra prova convincentiiTì- 
ma, che l'Aria infiammabile. non è uno 
dei principali condimenti l'Acqua , ma che 
ella anzi li converte in Aria comune At- 
mosferica (29); Onde pare , che non fì^pof- 

(18) Dico in Aria Comune Atmosferica , perchè 
avendo paragonata quell'Aria ottenuta dall' Acqua 
col mezzo del verro con dell' Aria prefa fuori di 
Cirri 'in Luoghi, ove erano affai foglie vegetanti , 
e dominate per qsakhe ora dalla Luce Solare ila 
diminuitone nel volume totale è fiata tra le S4- • 
a te yS. linee negli iteflì Eudiometri , dopo avere 
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& più dubitare, che i Signori Mcafnier, j 
c Lavoifier non fiano ftati ingannati dall' ! 
Aria infiammabile (volta dal Metallo, dai 
-Luti 



ancor quell'Aria Atmosferica agitati io. ,o n. 
minuti con la nitrofa, e tenuta dipoi 14. ore in 
contatto di elTa , a differenza di quella prefa in. 
Girti', e d' Inverno ( Not. 10", ) che la trarai meno 
: pura . : - .' 

Le prove fatte con quella Aria Atmosferica fono Ita- 
le moltiflime . 

Quanto alla nittofa^j di cui mi fono fervito, tanto 
per la mia Aria-, quanto per la comune Atmo- 
sferica , non erano più di tre giorni eh' era (tata 

Dell'Aria deflogifticata poi tratta dal Precipitato 
' follo j e mefcolata con quella medefima Aria ni- 
" trofa-, il volarne totale è (tato diminuito ordina- 
. riamente in circa a' 114. lioee nei niedelimi Eu- 
. diometri 1 mettendo ancora qui , conforme 1* ordi- 
nario, una mifura diquelì' Aria defiogiH icata egua- 
le-: a 'Ji'. linee, ed una di nitrofa , parimente 
eguale a 71- linee. 
Di qui vediamo dunque, the l'Aria avuta dall' 
Acqua eoli' ajuto del vetro ribaldato al più al 
primo grado fopra 1' ebollizione dell' Acqua e 
qualche poco piùrtfperibilc dell' Aria comune Atmo- 
sferica prefa in giornate favorevoli fuori di Cit- 
tì; la qual cufa non è dell'Aria deAogifiicatu le- 
vata dal Precipitato rafia, che È più del doppio 
refpirabile, come abbiamo veduto. 



Luti rifcaldati , e dall' Acqua ridotta in 
irato dì vapore , e combinata colla Calco 
Metallica nell'atto della dccompolizione 
dei Metallo ; imperocché 1' Acqua in que- 
lle Efperienze tentare col Verro, fecondo 
le loro dotte ed ingegno-Te ni ierv azioni 
i "peri men rali non poteva parlare dallo fiato 
liquido in quello di permanentemente ehfti- 
co . Ma noi vegliamo, che l'Acqua , che paf- 
Ca attraverfo tìel Vetro rifcaldato al più al 
primo grado fopra l' ebollizione dell'Acqua, 
li converte egualmente in Aria rclpir^bil ., 
come quando palla per le Canne di Me- 
tallo rifcaldate all'iftcfia temperatura. 

Sarà dunque forza il fupporrc , che 
Eglino fieno fiati delulì dalle fuddette cir- 
coitanze , eifendo certo , che rotta l'Acqua 
parta dallo irato liquido a quello di fluido 
aeriforme , fenza che fi veda giammai 
Aria infiammabile, quando fi fa palla re at- 
traverfo dei Tubi rifcaldati fol tanto prelìb 
a poco al primo grado fopra 1' ebollizione 
dell' (\cqua. Cosi almeno rifulta dai miei 
ProccJIì, le pur non vado ingannato. 

In fomma noi portiamo Miniarci di 
enere i primi , cui !ia rrafeito di conver- 
G - tire 
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tire col mezzo del femplice calore l'Ac- 
qua in un' Aria che pare delia comune 
Atmosferica , portandola al cornano del Ve- 
rro , poiché fin ad ora, per quanto è amia 
notizia , non fono (late prodotte alrre 
Esperienze di quello genere ; anzi il non 
abbaihnza lodato Sig. Cav. Volta ha fatto 
diverlì tentativi per convertire in limile 
maniera V Acqua in Aria , ma fenza fuc- 
cellò ; onde ec. 

Benché dalla ferie di tutti quanti que- 
fii Efpcrimcnti riportati fin qui, lì com- 
prenda chiaro, fu pur non fallo , che l'Ac- 
qaa col mezzo del feinplkc fluido calori- 
fico, o fuoco elementare li converta tutta 
quanta in Aria comune Atmosferica, e 
Cembri che l' Aria infiammabile ottenuta 
nei procedi degli Accademici nominati , lia 
itara fomminilìrata dal Metallo, e non 
dall'Acqua, con tutto ciò mi prefe va- 
ghezza di tentare sì fitti efperimenti con 
Tubi di Porcellana della celebre Fabbrica 
del Sig. Senator Ginori , giacché quella è 
molto dura e forte , come lo può eflere 
la miglior Porcellana della China . 

ESPE- 
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_ ESPERIENZA XV. 

FEci fare adunile in .quefra- Fabbrica 
del, Sig. Seiiatorc Ginori due-'- Tu- 
bi di queita Porcellana lunghi due Pie- 
di Parigini meno tre pollici , e ehiuiì 
in uno dei due lati opporci; ma nell'afte 
di eili , clic corrifponde alla parte chiufa , 
feci lafciare una apertura di. quattro linee 
di diametro eoa uri .piccolo Canale alto 
due Pollici, clic corrifpQiideva direttamen- 
te , c perpendicolarmente a quella apertura .. 

11 diametro, eflerno di quelli Tubi 
e.ra di 14. linee , e l' interno , di- 1 1. 

Quanro alla maniera di accomodarli, 
pofi: dentro il Canaletto, ebe coirifponde- 
va. difesamente fopra la piccola apertura 
lafciata : nell'afte della parte chiula dei Tu- 
bi, 1'- Imrj ut ino. ego. Robinet , e ve lo fer- 
mai (labilmente con delle faglie dì Stagna, 
legate d'intorno «rettamente -, e con GelTo 
{temperato con. Acqua circondai U tutto,. 
Coli iftefie foglie di Stagno , e pafta gef- 
fofa fermai umilmente la parte ipfiriore- 
aperta di quelli Tubi alla parte fupcriore 



della Serpe del Refrigerante, in modo ta- 
le che l'Aria, e i! vapore dell'Acqua non 
poteuero farli ftrada per quefta parte . Ciò 
fatto , prifì per la lunghezza di 8. foli Pol- 
lici Parir; ini uno di quefli Tubi così ac- 
comodato fopra il fuoco del mio Fornel- 
lo. Ma avanti di efporlo per gradi al ca- 
lore del fuoco ; , il reftantc di quefto Tu- 
bo che' non corrifpondeva immediatamen- 
te all'azione diretta del fuoco del Fornel- 
lo , lo circondai tutto quanto con del Gef- 
fo {temperato con Acqua , come di -fo- 
pra , iti guifa tale che non li vedeva del 
Tuboj'che la parte ben lutata corrifpon- 
dente a! fuoco del Fornello . Difpoilo co- 
sì il tutto , rifcaldai adagio adagio quefto 
Tubo , e quando lo credei rifeatdato a fe- 
eno da poter convertire l' Acqua in Aria, 



ordinario, 4. once di Acqua, che mi era 
reftata, e ch'era pafTata più e più volte 
nttraverfo i fuddetti Tubi di Vetro, ed 
in 3. ore di tempo in circa ottenni 888. 
Pollici cubici d'Aria. 

Ma' deliderofo di vedere, fe il mio 
Tubo di Porcellana avea fofferta qualche 




Robinct, conforme all' 



al- 



alterazione , quando fu , raffreddato; lo le- 
vai dall'apparato, ii}a nell'una Iciìoue vi 
rifeontrai . ?v. ; 

In quedo Proceflo l' iftefs' Acqua paf- 
sù atrraverfo di quello Tubo di Porcella- 
na rifcaidato anch' effo preiTo a poco al 
primo grado fopra I' ebollizione delP Acqua 
nove volte, e li è mantenuta collantemen- 
te limpida , conforme avvenne nell'Efpe- 
rienze coi Tubi di Vetro. . 

L'odore appena lcnlibiJe di empireu- 
ma, clic aveva acquili,! so ne! panare per 
quefro Tubo così riicakhto , era l'iiiefio 
ifteflì filmo di quello , che la medeiìma, Acqua 
avea prefo nel pattare attraverfo i Tubi di 
Vetro riic.ikbti all' iitefù temperatura. 

Quefl' Acqua poi io la trovai Ibernata 
di 5. dramme, e 50. grani. ,. 

Tanto più rifcaidato era il Tubo, e 
tanto maggior quantità di Aria io otteneva 
in un .tempo dato. Ma perchè quello Tu- 
bo ciacquiftalfe di mano in mano il gra- 
do di calore necefiario per convertire 1' 
Acqua in Aria-, doverti lafciar paifare un 
intervallo di due minuti di tempo in cir- 
ca prima di lafciare feorrere di nuovo dal 
G 3 Ro- 



Robinet l' Acqtfa , ficcòme coi Tubi di 
Vetro. -Quello tempo più lungo, 'che lì 
richiedeva , perchè i! Tubo di Porcellana 
prenderti; , e ritenerle l'opra di fe quella 
quantità neccll'aria di fluido calorìfico-, o 
fuoco elementare per convertire quelle die- 
ci , o dodici gocciole d'Acqua, che iodi 
tratto in tratto lafciara feorrere dal Robi- 
net in Aria, è ftato compenfato da una 
maggior quantità d'Aria che io aveva tut- 
te le volte che lì faceva pallate I* Acqua 
attraverfo di quello Tubo , in guifa tale 
che quali tutte le gocciole di efla recava- 
no cangiate in Aria; il che rendeva P cfpe- 
vimcnto aliai dilettevole c maravigliofo . 

L'Aria avuta col mezzo di quello Tu- 
bo di Porcellana afea PiftelTò odore par- 
ticolare colUntcmcnte ofl'ervato in tutta 
quanta 1' Aria da me ottenuta dall' Acqua 
coli' abito degli altri Tubi rifcaldati predo 
a poco all' Meno grado di calore di que- 
llo. Mvfcolata a parte eguale con la nitro- 
fa , dopo di avere agitare le due Arie per 
1 o. minuti , e quindi Lfciate in contatto 
per 24, ore , il volume totale è ftato di- 
minuito in dodici prove fatte con queft* 
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Aria tra le 58. , e le 50. linee nei miei 
Eudiometri . 



ESPERIENZA XVI. 

DUe giorni appretto rìfcaldai di nuovo 
quello mctkiìmo Tubo di Porcellana 
al l'i ile Ilo grado di calore, come nella pre- 
cedente lìfperienza , vale a dire al primo 
grado al più (opra l'ebollizione dell'Acqua , 
dopo di averlo però nuovamente ben luta- 
to , ed iti mez/,' ora di tempo in circa ottenni 
da i >6. Follici Cubici d' Aria . Ma eflcndomi 
accorro , che 1' Acqua non meno ridotta 
nello Irato vaporalo che l'Aria pattavano 
fuori di elio, lafciii di fare (correre l' Ac- 
qua attraverso di quello Tubo , e quando 
fu raffreddato trovai , che veramente fi era 
aperto ne! mezzo nel luogo appunto delia 
unione dei due pezzi (50), fenza che Cof- 
fe Scoppiato in vermi' altra parte. 

G 4 Rc- 



(jo) Non ^tìVndo fiato poiTibiie dì potere avere dal- 
la noti™ Fabbrica delle Porcellane uno ' di • «ucf!Ì 
Tubi eosì alto rutto di un pttzo, hifosnò dun- 
que fado formare di due pezei , e perciò lì aper- 
fe , aeJu iu , nel luogo della u-iione del dje pezzi ec. 
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Relativamente all' Aria avuta in que- 
llo fecondo Procelle», la ritrovai di due, 
o tre lince meno pura di quella ottenuta 
nella; precedente Esperienza , ed aveva riflet- 
to odore particolare . 

ESPERIENZA XVII. 

ADattai per la lunghezza di fei foli Pol- 
lici Parigini l'altro Tubo di Porcel- 
lana, ch'era di già fiato ben lutato, l'opra 
il mio Fornello, e ve l'accomodai, corno 
l'altro della fuddetta Efperienza, che lì 
aperfe nel bel mezzo . 

Quindi gradatamente il rifcaldai , e 
quando fu rifcaiihto aliai bene da conver- 
ge l'Acqua i» Aria lafciai feorrcre , con- 
forme r ordinario , dal Robinet tre once, c 
mezzo di Acqua, che erami reftara,dopo 
di eliei.* pallata tante e tante volte attra- 
verfo i Tubi di Verro, e l'altro di Por- 
cellana , che fi aperfe . Ma febbene io re- 
golali"! il fuoco con moderazione, ed ottc- 
neffi in tre quarti di Ora da 210. Pollici 
cubici di Aria , con turto ciò anche quefto 
altro Tubo fi aperfe nel mezzo , come il 
.pri-. 




primo , fenza fpaccarii però in verun'altra 
parte. 

Or conofeiuto pertanto in quelle Efpe- 
rienze , che Ì Tubi di Porcellana fi aprir 
vano nel luogo cicli' unione dei duepezzi, 
penfai tolto di farne fare unaìtro , ma che 
la parte , la quale doveva rclìarc Copra il 
fuoco folle tutta di un fol pezzo per evita- 
re che ancor quefro lì aprine, come gli 
altri due . 

ESPERIENZA XVIII. 

Ricevuto ch'io l'ebbi (51) per eiTer 
più licuro , che non feoppiafle , quan- 
tunque i primi due non follerò in nef- 
funa parte crcpatilo poli dentro un' altro 
Canale di Rame rollo faldato con Argen- 
to , ( cmìc nella Eipcrienza X. ) con i Tu- 
bi 



f?0 USi-.Sjtmor Lorenzo Ginori clic fa tanioonorc 
alla nollr.1 Tofcana , eu alla Tua Antica , c NobiUfli- 
mi Famiglia pel Genio Ernnrfc , che F.jili nutre 
ucrfo le Scienze, e lìcite Arti , fi e degna* 

di quelli Tubi di Porcellana affai yrande e lun- 
go , e eh' io tengo appretto di me pei bifogni. 

I 
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hi dì Vetro, fatto in maniera però, eh: 
l' cftremità inferiore per la lunghezza ài 
due pollici entrane dentro la parte fupeiio- 
re della Serpe di Piombo del Refrigerante 
per porervela faldare comodamente e la- 
bilmente , ed il lato fuperiore , che abbrac- 
ciale più Erettamente , che fon*e pbffibile , 
la parte del Tubo accanto appunto il pic- 
colo Canaletto verticale; dipoi lutai per I,; 
lunghezza di dieci pallici il Canale di R?.- 
me, e odiando il luto fu rafcìugaro, collo- 
cai quelto Canale di Rame col Tubn di 
Porcellana denteo per la lunghezza di otto 
Pollici fepra ii fuoco del mio Fornello, e 
tutto quanto il reihnte del Canale fino ali' 
Acqua del Refrigerante per la parte di fot- 
te , e di fopra tino al Robinct niello den- 
tro coli' lmbutino il Canaletto pollo verti- 
calmente , circondai, come nell'Efp. X., 
con del Geno Stemperato con Acqua . Ciò 
efeguito , io feci parlare dal Robìnet , con- 
forme nell'altre operazioni, 3. once di Ac- 
qua, che mi era tettata , e pallata più, e 
più volte attraverfo dei Tubi di Vetro, e 
dei due di Porcellana aperti nel mczz:o , 
dopo che il Tubo fu ribaldato predò a po- 
co 



co alla foKti temperatura degli altri , e nel- 
lo fpazio di 6. ore incirca -ottenni 24; Fin- 
te ' Francesi , e 26. Pollici cubici d'Arra. 

L' Acqtaa in quefto procefl'o feemò 7. 
dram'., e .28. grani, eli mantenne ancor 
qui fempre chiara , benché la laceffi ripaf- 
fare attraverfo l' iltcflb Tubo di Porcella- 
na in tal guifa rifcaldato da 20. volte . 

L' Aria avuta in quella operazione , 
1' ho ritrovata delia medefima bontà di 
quella ottenuta nell' Efp. XV. ed avea l' i- 
fteflb odore particolare fempre mai rifeon- 
trato nella mia Aria . fatta panare ancor 
quella Aria nell'Acqua di Calce, non ne 
ha precipitata alcuna parte . 

ESPERIENZA XIX. 

IL giorno appreflb rifcaldai alla folita 
temperatura , vale a dire prelTo a poco 
i\\ grado del calore dell' Acqua bollente, que- 
llo riiedefirno Tubo di Porcdlana , e quandp 
fu così ribaldato, feci panare attraverfo di 
elio !e due once , e 44. grani di Acqua , 
che mi erano reflatc nella precedente Espe- 
rienza , e nello fpazio di nove ore di tem- 
po 
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po in circa ottenni 34.. Pince d'Aria, o 
11S32. Pollici cubici, la qua! Aria com- 
binata con la nitrofa re fio diminuita di 58. 
linee dopo di avere fcoìi-j le due Arie , iic- 
come intuitele altre operazioni per otto, 
o dieci minuti , e lafciate dipoi in con- 
tatto per 24. ore . In oltre aveva ancor 
quell'Aria l'iftcflò odore particolare ritro- 
vato coftantemente ir. tutta la mia Aria , 
e non precipitò punto 1' Acqua di Calce . 

Quanto all'Acqua, ella li mantenne 
anche in quello ultimo procenò Tempre chia- 
riflìma , ed all' eccezione di un poco di odo- 
re , come di fumo , nettarla altra altera- 
zione ho rinvenuta mai in elsa . 

in quello procelTo 1' Acqua l' ho ritro- 
vata fccmata un' oncia , e 2. dramme, e 16. 
grani . 

Feci anche altre Spericnze coll'ifteflò 
Tubo di Porcellana , variandole in diverfe 
maniere , cioè ribaldando quello medefimo 
Tubo più o meno, e lafciando parlare un' 
intervallo di tempo or più breve, ed ora 
più lungo, prima di lafciarc fcorrere dal 
Robinct 1' Acqua ; ma non per quello 
l'Aria ottenuta dall'Acqua col di lui mez- 
zo 
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zo potei averla più refpirabile di quel- 
la ottenuta in quelli due proceiU, ben- 
ché tutto il tettante delle 3. once d'Ac- 
qua , che mi era reftata , dopo quefte due 
operazioni, in più e divedi tempi io con- 
vertillì in Aria. ■•■ 

--Tralafcio di riportare quelli' Efperieri- 
ze,_ e ciò per amore di brevità, nulla, 
avendo oifervaro di più di quanto ho of- 
fervato in tutte le altre qui riferite , 

Dirò qui anche , che refpirata queft' 
Aria, tanto è favorevole alla refpirazione, 
che pare, che non li termini mai di refpi- 
rarla ; e che gli An'niali vivono in quefl' 
Aria affai bene , come nella comune At- 
mosferica , benché contenga un odore par- 
ticolare (-3 a), e che generalmente tutti gli 
odori rendono l'Aria meno falubre . 

RI- 1 



(jO'Ho e là minato quello principio odorofo, t l'ho 
fitto odorare .incile a molli Intendenti, e ci è 
fembrato a tutti, che egli fij affai analogo a 
qaelto, che l'Acqua forte tramanda, quando lì 
apre una Boccia, che ne contenga. 

Come quello principio odarofo , qualunque egli IT», 
ho ritrovato collantemente unito con la mia. 
Aria, tanto ottenuta col mezzo del Metallo ,quan- 



RIFLESSI CKE. / 

T~S A quefti ("perimenti rifulta, che I'Ac- 
i-f qua, che palla attraverfo i Tubi '«fi 
Porcellana rifcaldati preilò a poco al grada 
di 



tu con i Tobi di Vewo, e di Poecdlaoa , Cerna 
che io. t'abbia giammai ofiervato tli,w*rC}-; cwì 
- non fi può dire, the fia una piccai* filone 
d' Alia infiammatile fvolra dal Metallo, e tenuta 
ilifciolra ncha mia Aria , ad altro princtiii» volitile 
fù»mÌBÌ(lcato dall' ifteffo Molallo-dJ» altri Tabi. 
Ma perclte io- rum pote»j Capere, (e un lai prmei-- 
pio odoroib venifle dal fuoco, the feceniofi Itra- 
da per i, pori deiTubi, quindi fi nK-fcolóiie, e fi 
anittc cotta mia Aria, iu dunque Cu q iella incer- 
tezza feci paflsre foventi volte doli' Aria comune 
Atmosferica artrauetCo tanto dejlit Canne di Me- 
nilo, quanto dei Tubi di Vetro, e di Porcellana 
ribaldati tutti quefti corpi all' iiteflb grado di 
calore di quello , in cui 1' Acqua l! converte in Aria; 
ma non per quello 1' Aria contraile un ?i fatto odo- 
re . In oltre dopo che fu pallata quell'Aria at- 
tra»erfo quelli Tubi così rifcaUari, non 1» ritro- 
vai neppure coli' Efperimento dell' Aria nitri fi 
più flogiflicata , che per lo innami . Da qae.iìi 
{perirti eii ti apparilcé dunque, che un tal principio 
. °.<l,° r oCo cn_U-i rella compofmone dell'Acqua, co- 
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di estere dejrt' Acqua bollente , fi «(inverte 
egualmente tutta, quanta neU' iftefla Aria 
di 



me uno dei fuoi principali colticuenti effeniiali . 
Almeno a me pare ■ che ciò fia aliai probabile, 
coniideraniio anche, che l'Acqua avanti È fiata 
ililiillata, e bollirà per più Ore ili ignito ( N. I •. ) , 
e conteguentenK-nte rpo^liata, fe non affatto , al- 
uieno quali del tutto di qualunque parte eftratti- 
va animale , o vegetate, eh* poterte e Ile re . Di 
più il ritrovare collantemente l'iftefio odore an- 
che nell'Asia avuta dall' ahimè gocciole d' Acqua , 
che 6 fa pallate artraverfo i Tubi ribaldati mo- 
de radamente dopo di.effere fiato convertito tutto 
il reflante in Aria, ancor quello fatta coltane* 
forammidra un forte argomento in favore del 
principio odorofo, che fia ellen/.iale alla coflita- 
uotie dell'Acquai anzi che accidentale . 
Oltre dì ciò li ricava anche, che il falò calore non 
altera in conto alcuno l'Aria. Quefio ultimo fit- 
to però lo diroultra anche il Sig. Prieftlcy T. I. 

In fomma merita certamente quello principio odo- 
rofo d'effere bene efaminato, ad oggetto dì av- 
verare, fe realmente entri, o non entri nella com- 
pofiibne dell' Acqua , come uno dei fuoì codi- 
tiienti elfeniiali. Una tale fcop,erta potrà fòife 
elfere utile e vantaggiofa da mettere Ì Chimici, 
nella fitada di poter fare altre (coperte . Che fé 
«ai folte una piccola porzione *' Acido nitrofo , 
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trarlo una opinione diverfa da quella degli 
Autori eitati . Egli crede dunque , che 
l'Acqua fìa bafe, tan-ro dell'' Aria infiam- 
mabile, quanto della deflogifticata , che 
combinata col flogifto formi 1' Aria infiam- 
mabile , ed unita al fluido calorifico, o 
fuoco elementare l* Aria deflogifticata . Ora 
fecondo quefia Ipoietì l' Acqua farebbe un 
ElTere indecomponibile, e fcevfa di flogi- 
(io . Ma per vero dire elfendo cofà ccr-ta , 
fe pur non m' inganno , che 1' Acqua fat- 
ta p a ila re in conratto -del Vetro, e della 
Porcellana ribaldati sì' fatti- corpi ad un 
grado di- calore >aflai moderato lì trasfor- 
ma egualmente nell' ifteflà Aria , che quan- 
do paffa ■ in contatto del ' Metallo , onde 
quelli fteflv corpi non- elTendo- difpofti di 
force natura a fomminiftrare flogifto, ne 
viene in confeguenza, che l' Aria ottenu- 
ta col' loro mezzo doveva eflere tutta quan- 
ta Aria pura , n déflogifticata , fe 1' Acqua 
folTe bafe del fuoco elementare, anzi che 
un comporto di due Arie , come abbiamo 
ofTervato, oppure di tre principi!, attrazio- 
ne fetta del 'fluido igneo ncceflariflìmo , 
perchè effe rireftanola permanente elafticità • 
I Quc- 



Qudlo fatto collante mi coflringe dunque 
ad allontanarmi dalle idee di un Uomo co- 
tanto celebre . Se poi circoftanze alterate 
confondono le mie Efperienze, quefta inge- 
gnofa Teorìa merita certamente molta con- 
iiderazione . Ma ftando così la cofa> Vale 
a dire, come rifulta dalle mie oftervazioni 
fpcrimcnrali , quefta opinione non ha tutta 
quella probabilità, che pure fi richiede nel- 
lc cofe di fatto ; e ii è coftretti a riguar- 
darla , come tale almeno fino a tanto che 
nuovi efperi menti non la. dimoftrino vera . 

Non debbo però trafeurare di efpor- 
re anche l'opinione del chiarimmo Chi- 
mico , e gran Naturalifta Sig. de Fourcrpy 
uno dei dotti Medici della Facoltà di Pa- 
rigi, cui la natura ha dato tutto ciò, 
che fi richiede per effe fàgace «d inven- 
tore. Egli crede dunque , che V Aequa fia 
imi corpo comporto sì -, ma, non già di Aria 
infiammabile, e deftagrfticata , come pen- 
fano i Signori Meufnier , e Lavoifier, ima 
di un principio incognito, ed Aria deflo-- 
gifticata . Quindi è, che quando fi fa paf- 
fare l'Acqua attraverfo una Canna 4i Fer- 
ro rovente il flogifto di qtìefto Metallo, 
com- 



combinandoti allora per la maggiore affi- 
ttirà coli' incognito principio dell'Acqua, 
forma l' Aria infiammabile di un' 1 odore 
particolare , Ottenuti dagli Autori nomi- 
nati ; mentre che la Terra Marziale a£ 
forbifee , e ritiene fopra di fe l'Aria pu- 
ra, o deflogiftkata , che è l'altro princi- 
pio cognito e colUtuente dell'Acqua, ed 
in tal guifa natee quella fpecie di Calce 
di Ferro ottenuta nel Procelle* dei medeiU. 
mi Signori Meulmer, e Lavoilìer-. .'- . 

Qui però opporremo al Sig. de Fuor-- 
eroy, eon quel nfpetto che è dovuto ad 
un Uomo di sì gran merito , le noftre Efpe- 
nenze, ed i rifultari delle medelime.Chc 
fe egli vorrà prenderfi la pena di rìpeter- 
le , vedrà , che realmente il fatto Ita , co- 
me l'abbiamo efpofto, vale a dire che 
1* Acqua fi converte tutta quanta in una 
ifiocie di Aria contenente qualche pie? 
cola porzione di ,più; di Aria pura della 
comune - Atmosferica, e che l'Aria in- 
fiammabile avuta dagli Autori nominati 
)a -quale lì accolta va molto nell'odore all' 
Emptreuma , viene a (lobatamente dai luti 
troppo rifcaldati , e dal Metallo. \ „ , 
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Avendo ora così rifpofro a quelle dif- 
ficoltà , che ho creduto poterli muovere 
contro la mia opinione , la quale credo 
ben fondata , perchè a me pare , che le 
prove di fatto , fopra di cui fi appoggia , fia- 
no troppo ficure da non poterne dubitare ; 
perciò concluderò , che fe la decompofi- 
zione dell' Acqua in Aria flogiflicata , e 
deflogifticata , come lo è la comune Atmo- 
sferica , non è rigorofamente dimoftrata , 
almeno ella è affai probabile (37) . 

Tale 



(57) li Sig. Priellley era certamente giunto ancora 
elfo col mezzo del femplice calore a convenire 
l'Acqua in Ai ia , obbligando i vapori dell'Acqua 
a patere attraverso ao Tubo di Pipa [tolto fra 
i carboni ardenti . L' iftefio efperimento fa anche 
ripetuto dal celebre Sig. Kirvvan, il quale nel- 
lo fpazio di 11. ore potè convertire j. once d" 
Acqai in Aria. Ma il detto Sig. Pricffley va- 
riandolo fperimento > dopo fi accorfe, che il fuo- 
co faceva panare l'Aria efterna attraverso dei 
pori delle fue Storte fatte roventi , che erano di 
temi Journal dt Rozicr 17SJ. pag. 40";. 

Quefte Sperienze ho creduto di dovere riportarci 
perche fi veda chi è fiato quegli , che ha faputo 
forprendere la natura fai tatto ; e tanto è vere- 
che anche il Sig. Kirvvan ha mutato opinione, 
come abbiamo fentito- 
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Tale è la mia opinione qualunque fia- 
li e tale , e tanta è la di lei forza pei 
' I 3 fat " 

Dirì anche, che più e più volte ho tentato di 
Corp endere U mia Aria rollo eh ella era (lata 
prodotta con un freddo eccefiìvo fatto artificial- 
mente con una raefcolanza di neve , e di fpirito 
dì nitro fumante, il qn*' freddo faceva difende- 
re un Termometro a Mercurio , fecondo la grada- 
zione Reaumuriana • a So. gradi, e più fotto la 
conila liane dell'Acqua, per vedere, Tela forma, 
aerea di effa ritornava nuovamente allo (lato ài 
aggregatone liquida. ™ ciò non oftaijte ella non 
ha giammai perduto I abito, eia efpannh.l tu a^-a . 

To avrei dovuto tentare la detonazione di qaelta 
Aria coli' Aria infiammabile ottenuta dalle mie 
Canne di Ferro mefTe nello (lato di carde cerna , 
in cui non vi è fofpecto d Acido , per vedere , (e 
rutta la quantità della mia Aria, ovvero in parte 
ritornava Acqua; ma il tempo, e le mie carco- 
Manze disfavorevoli, non me l anno afloluramen- 
te permeilo, per tentare, fé colla finteli la mia 
Aria ritornava Acqua. 

Lafcio danque di buon grado ad altri Fifici . i quali 
hanno ozio, eri ajuti.che fopra le mie orme im- 
prontate in quello n.ovo Paefe , confermino col- 
la finte» ciò che io ho ritrovato coli inalili , len- 
za di cui vana farebbe fiata si fatta ricerca; quan- 
tunque queft' altra prova con la finteti non pof- 
fa aggiungere fona miggiore ad un fatto ponti- 
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fatti certi ed incontrovertibili, che le fer- 
vono dì bafe, che mi Infingo, che farà per 
perfuadere chicchelia , nonoftanre compa- 
rifea diverfa dalle condizioni degli altri . 
E tale è parimente il riluttato delle mie 
Efpericnze conlìiìetite che l'Aria infiam- 
mabile non è una delle partì coftituenti 
dell'Acqua, ma del Metallo. AH' oppollo 
poi l' Aria deflogiiticata forma aflòlutamen" 
te uno dei principali coftituenti ciTcnziali 
di eila . Talchi ne avviene , che fembra 
aver deporto la benefica natura odi' Acqua 
tutta quella quantità , di cui fa ufo per le 
lue diverte combinazioni . Da queira con- 
vezione per altro dell'Acqua in Aria, la 
quale pare della comune Atmosferica, noi 
polliamo argomentare agevolmente, e con 
molta probabilità , elìer 1' Acqua un com- 
porlo, il quale entra nel piano portentofo^, 
che la natura li ferve per fomniinilìrare 
ai- 



Acqua nella mia Aria. Che (V ciò^vvenga , co- 
me ii probabile > non avranno effi però altro 
pregio ;, che quello della facilità di aggìnoM- 
re qualche cola di pio. alla mìa originale (co- 
perta . 
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alla Terra l'Aria Atmosferica. Ma ficco- 
me neflùna fpecie di combuitione .può av- 
venire fenza il contatto dell' Aria ppra , o 
deflogifticata , ne foftenerfi fenza che que- 
fta Aria fi rinnovelli continuamente ; perciò 
congetturiamo ancora che la permutazione 
continova dell' Acqua in Aria qualche pic- 
cola cofa più pura della comune Atmo- 
sferica, mediante il calore prepotente^ delle 
materie, che ardono, o che fermentano, 
mantenga maravigliofa mente i fuochi fot- 
terranei'. 

Difatti ella è veriiimi! cofa , che i fuo- 
chi fottcrranei li mantengono mercè di 
quefta ammirabile metamorfoiì dell' Acqua 
in Aria . Imperocché li può ciò dedurre 
dall'avere i Vulcani formati , ed alimentati 
da queJH fuochi , di cui il noltro Pianu- 
ra è ripieno , de' fondi cavernoiì , nei quali 
non manca giammai Acqua perenne . Que- 
lla Acqua, che trae l'origine o dalla no- 
ilra Atmosfera per mezzo delle pioggic , 
delle Nevi , e di tutte quelle Meteore ac. 
quofe che ora fpargono le tempefle, ed or 
1' alimento fofpirato fopra la fuperficie del- 
la Terra, ovvero dai vicini Mari, comun- 
I 4 que 



quc triPportata ,.e fpinta dalle leggi della 
gravità, in queflc profonde vifeere delle 
Montagne fabbricate a beilo fhidio dalla 
Natura, offivvero dal cafo,. calaggiù ella 
farà convertita in Aria rc(pirabile median- 
te il calor centrale, od interiore della ter- 
ra , dove eflà non foffre preflionc dell' Atmo- 
sfera , oppure nei canali fotterranei, pei 
quali palla ; come appunto ella retta con- 
vertita peli' atto di attraverfare. i noftri 
Tubi rifcaldati molto anche al difotto dell' 
ottantelimo grado di calore, purché fi la- 
fei un intervallo di tempo. di 3. ovvero 4. 
minuti , prima di fare feorrere 1' Acqua da] 
ìiobinet ,. PoEcia facendoli, ftrada di là per 
altre ramificazioni interne, che .forfè la 
natura avrà a. tal' uopo fornito, fi aprirà 
il pafiàggio -alte noflra Atmosfera , ilecome 
palla fotto .le Campane del noftro appara- 
to Pncumato-C in mico . Se vero è. quello 
facile magiilero della fagace natura, .ne 
viene in confeguenza che il fuoco centra-' 
le , od interiore della Terra potrà ardere 
trionfante anche a grandiffima profondità, 
c lotto il dorfo dirupato de' Monti , e 
per tutta la circoferenza del noftro Globo, 
ove 
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ove fieno materie combufHbili , ed Acqua, 
fsnza che fia- neceflario immaginare altre 
foflanze capaci di ricevere i] fìogifto, che 
emani d,ii corpi incombutone, o di fom- 
minijrrarc ¥ Aria deflogì Iti cara - Ma que- 
fto Caos ci prcfenta una notte profon- 
da , in cui lì perde la noflra immagina- 
zione, c la feienza, C ta mperbia dell' Uo- 
ino ii confonde, e vicn meno. Sofpcn- 
diamo intanto le nofìxe inquiete ricerche , 
e confoliamoci alla fine nella lontana fpe- 
rànza , che quello è uno di que' tanti Pro- 
blemi della natura , che il coraggio , il tem- 
po, e più il cafo feioglieranno forfè nc'fe- 
coli avvenire . '" 

Ha inoltre la noflra Teorìa il pre- 
gio di dare una facile foluzione della pro- 
duzione dell' Aria derlogilìicata , fopra di 
cui fi è cotanto diverfanicnte congettura- 
to (}8) . Elia fpiega ancora il fenomeno 
dell' 



(58) Non pare, che nelle ttnrie Efyerìcnze dei Si- 
gnori Mueuiier , e Uvoillcr redi provato dioi- 
camente , conforme nelle mie , elìer cpft' Aria vi- 
dei!' Acqua. Per la qual cofa 1' «Iteri lUme ritrn- 
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dell' Aria flogìfiicata naturale , che fi ri- 
trova tale e quale nell'Atmosfera, e che 
an- 



viti nelle loro Canne di ferro, cai lì appoggia 
unicamente la loro opinione , non fembra , che 
fi*, uni vere calcinazione ; come appunto quelli 

di Ferro rifeaMare foltanto al piò at grado di ca- 
lore dell'Acqua bollente; ( Not. 19. pag. 37. ) 
ma pare, che ella fia Dn mirto di calcinazione, 
e di eriftalliiaaiione. 
Io Iteflb non mi fono fiancato di arroventare piò 
volte 1 ( come difli altrove) le mie Canne di Fer- 
ro, facendo tragittare in «le (tato atttaverfo di 
effe l'Acque. Uopo di avere avuto la fomma 
di 40. Fìnte, e più d'Aria infiammabile di una 
maggiore, o minore puriii, fecondo le circolan- 
te, portai l' efame colla pofltbile attenzione all' 
interno di qnefle Canne, e rifealdate iti tal £Uifa le 
fegai per la loro lunghezza nel bel mezzo , e 
Tempre veddi , e conobbi , che il Ferro fi era 
CritUllìzzalo, anzi che calcinato, e ma (lime in 
quella parte p— tcolTa direttamente dal fuoco del 
mio Fornello. Laonde vi è tutta l'apparenza di 
credere, che pofte le Canne di Ferro nello fiato 
di etndefeenza effe non fi calcinano nella interna 
loro fuperficie, per cai pana l'Acqua; oppure fe 
una porzione fi calcina, quella è tanto di tenue 
momento da non meritare , chi una rapida e 
piccola rifleSone . 

Ma 
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anzi ne forma ~ almeno . Mi fia finalmeiì- 

te permeilo avanzate , che la preferite Teo- 
rìa 



Ma non è pofTibile , elio quei Filofufi ingenui e 
veri conofeirori (ielle cote non meno, che delle 
loro effen/.iali differenze, come lo fono i lodati 
Autori, abbiano prefo niia cofa per un' altra . On- 
de fono inclinato a credere , clic le loro Cani* 
fodero di un Tetrodi tempera all'ai dolce ec. , il qaa- 
le arroventandoli i fiali calcinata, piuttoftoche cri- 
ftalliizato . Mi checche ne ha di ciò, egli è inne- 
gabile per altro, che quelli illaftri Accademici ila 
me filmati altamente , e che farò mia gloria di 
poter feguitare le loro traccie onorate, hanno do- 
vuto fupporre la detta Aria deflo^iftìcata combina- 
ta nella Calce, e da erti ottenuta, lenti averli 

All' oppofto poi le mie Efperienze l'hanno fatta pal- 
pabilmente vedere Tenia neeefliià di ricercarla d' 

■infinite volte, che un grado di calore affai mo- 
derato, e molto anche al difetto di quello dell' 
Acqua bollente, conformeho detto, è capace a de- 
comporre l' Acqua nei fuoi coftitueoti principii.Mi 
liccome uno di quelli principii , effondo Aria pura , o 
deflogilticata affai vifibile e palpabile, cosi non è 
orgoglio ftòko , eh' io afcrjva a me fleffo la glo- 
ria di avere il primo dimnflrato chiaramente coli' 
Analifi, che l'Aria deflogìlìicam t una delle par* 
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ria combina perfettamente colle idee fem- 
plicifllme della natura , la quale in tutte 
le lue operazioni non moltiplica i mezzi , 
quando con pochi può far tutto . 

Così pure mediante il paflàggio dallo 
ftato liquido dell' Acqua nelle due Arie , 
non farà irragionevole argomentare , che 1' 
Acqua in iftato di combinazione con gli 
Acidi, non contribuifce punto alla forma- 
zione dell'Aria infiammabile, allorché i 
Metalli col mezzo loro fi calcinano . Ma 
piuttofto ella fi fviluppi dal metallo , per 
efiere uno dei fuoi ellènziali coftìtuenti . 
Gli acidi adunque non fono che in terni e- 
dj valevoli a facilitare la fua fcparazionc 
da quelli corpi, che la contengono, o Avvero 
con- 



ti coftiruenti dell'Acqua. Nè è fuperbia il dire, 
che un tale fperimento debba caratteri zzarli del 

genere di quelli, che il gran Cancellar Bacone 
chiariii = expeiimetit uni crucis =, Cliecchè ne pof- 
Tann altri dire di quella Aria" vitale comenota 
nel!' Acqua , c chiamala antera cosi dal Sig. Mar- 
chefe de Coniiorcet Segretario perpetuo di quella 
Real Società clic tanta onera la Francia e l'Eu- 
TOpi», Soggetto che a! genio il ella più leverà Fi- 
loloiia agemine le gralie della Eloquenza > e la 
\tlliià della erudizione . 
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contengono i materiali idonei a formarla . 

Io repuro opportuno per ora non far 
parola, fe l'Acqua introdotta negli umori 
circolanti del corpo umano produca i fuoi 
maraviglio!! effetti nelle malattie infiam- 
matorie , come tale, ovvero cangiando 
flato ; ne quali effetti produr polla quel 
principio Odorato , decomponendoli 1' Ac- 
qua però , c eh' è combinato con efia . Pano 
fotto iìlenzio ancora , fe queir Aria libera 
trovata dal non mai abballanza lodato Sig. 
Achard di Berlino nel Tenuto Cellulare di 
divertì Animali ( Journal de Rozier Avril 
1785. pag. 2j.)comunque gli fìa aderente , 
fia il rimirato della decompolizione dell' Ac- 
qua medefima . Farò folamente qui offer* 
vare ,che il fiogifto non ha coli' Acqua af- 
finiti veruna, ma bensì coli* Aria vitale, 
o deflogilticata , e che non per anche è fta« 
to decifò con certezza , fe la lunga agitazio» 
ne dell' Aria infiammabile metallica , e fio» 
gifticata nell' Acqua , decomponga quelle 
Arie , conducendole allo ftato di Aria me- 
diocremente refpirabile , conforme è il fe* 
timento del Sig. Prieftley . Di quefto intw 
reflance argomento ne parlerò aliai in al- 
tra 
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tro luogo , per non deviare aderto dal te- 
ma propofto . 

I ritoltati aila perfine dei noftri pro- 
ceffi concordano mirabilmente colla dottrir 
na del ftogifto non meno che colla cele- 
bre Teorìa del Sig. Crawford nel tempo 
che turano alcun poco con quella dei Pneu- 
matici , i quali efcladono anòlutametìte dal 
Regno della Chimica il nogiftó. 

Ld ceco finalmente che io giunto fo- 
no una volta al compimento di quella 
mia lungi fatica . Se ella non merita per 
avventura predo alcuni quiichc benigno 
rtrkfTo, per la gloria dell' urite e fecon- 
di (coperta , mi do a credere , che meritar 
d-ihba almeno riguardo alla non ìnterrotra 
ferie 'dei miei penofi travagli e dei trifti 
penfieri noa meno che a riguardo del mio, 
coraggio, e delle -fpefe non certamente pro-_ 
jjorzionate alle mie tenui Finanze. Se io, 
poi abbia colto nel fegno , e faputo for- 
grendere la narura fui fatto ,. ne lafcio. !a 
(kciiìone a coloro foltanto , che pòffóna 
eflcre si per l'imparzialità, che per V in^ 
rtìh'genza di tali difficili materie Giudici 
competenti . ' Mi' fo ardito pregare viya- 
meh- 
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mente quei Filici illuminati ed ingenui, 
ch'io rifpetto al fommò , di ripetere le 
mie Esperienze, acciò furia, loro autorità 
polla convincermi o del mio errore con 
tutta 1' umiltà potàbile , o confolarmi del- 
la gloria della mia fcoperta con quella filor 
fefica fallibilità, figlia delll propria Intima 
perfuafitfne di iver malto fudìud , 6 ipeie 
1 utilmente.. y.% r ■- 

Confervo per altro tutti i miei Tu- 
bi di Vétro , t di Porcellana e ttfcè le 
mie Canne di Metallo , che mi hanno 
fervito nel laboriofo cimento, ad oggetto 
di illuminarmi, quando con prove dirette 
mi fia dimoltrato lo sbaglio , o di Tempre 
più ellendere i miei efperimenti , quando 
iieno ritrovati veri, come a me paté, che. 
lo fieno. 

Io dunque farò mia gloria rifponde- 
re a quei Sapienti amanti ibltanto della 
verità, che fi opponetìcro al risultato co- 
lante della conversione dell'Acqua nella 
mia Aria , e non ad altre minute partico- 
larità , che poflòno dipendere da diverfe 
circoftanze , come ho avvertito di fopra . 

A voi dunque illuftri * felici To- 



Digitized by Google 



144 

fcani , che vivete lòtto un Monarca , 
che tra le altre -fué rare virtù premia quel- 
la vera utile Filofofia, e protegge il me- 
rito, ovunque fi trovi, preìento quefta mia 
Memoria , qualunque ella fi ila , fatica di 
un voitro otturo sì , ma riconofeente Con- 
cittadino che vive contento della dia Cór- 
re, odia, i liftemi quanto la menfogna , e 
che nella faticofa inchieda del vero : 

Spanto $iu fuò col buon voler s'aita. 



-SPIE- 
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE. 



FIGURA I. 

A Imbolino, in cai ffa l'Acqua, the Ci vuole impie- 
gare • . - 

B Robinet , che traverà la coda dell' Imbutino, pec 
mezzo del quale lì fa feorrer l' Acqua a volontà , 

C EfUemità fuperiare del piccolo. Tubo di Rame, 
dentro del quale È faldata la coda dell'Imba- 
vino eoo un ringroffo di un altro pezzetto di 
Canna voltata dell' ilteffb Metallo. 

i) Lato inferiore nel detto Tubo, poft> forzatamen- 
te dentro la pa.rte faperiore della. Canna di Fer- 
ro collocata fopra il fuoco del, mio Fornello im- 
. mobile , ed ivi faldato con Argento , e Rame . 

E Parte inferiore della Canna m.edelima mena den- 
tro la parte fuperiore della Serpe, e ivi faldata 
(labilmente , 

S Serpe per condenfare l'Acqua che non fi conver- 

F Boccia tubolata , che riceve I' Acqaa condenfan 
dalla Serpe unita eoo Ceralacca alla parte in- 
feriore di ella Serpe > , 

T Turacciolo di Sughero per mezzo del quale fi le- 
vi 1' Acqua dalla Boccia tubolata . 

bbb Condotto unito alla Boccia tabulata desinato a 
condor l'Arie. 

N N Tinozza piena di Acqua . 

M Campana dentro la quale fono ricevuti i prodot- 
. |i lereifwmi . K F1G. II. 
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FIGURA II. 
Z Z Globo di Vetro con au groflb Tuba levito dall' 
ifteffo Vetro . 

0 cflremità di elfo . 

1 Turacciolo di Verro be«e fai erigi iato , per mezzo 

di cai fi levi l'Acqua dal Globo. . . 

FIGURA III. 

Gazometro di cui mi Tono fervko per conofcere il 
pefo fpecifico della mia Aria, paragonato colli 
comune Atmosferica, fatto fui modello di quel- 
lo del celebre Sig. Marchefe de Brezé Deferi- 
ption de triti Machines Phyfico-Cbimiques 1784- 

A Fiafco di Vetro fottiliiCmo della capacita di 

Pollici Cubici d'Aria al collo del qaale è fer- 
mato ed unito (labilmente una Bocchetta con 
•Contrabbocchetta d' ottone tornito, e tirato tutto 

B Contrappelo di Piombo con fui Maglietta attac- 
cato all' Onci netto > eh* è innoffo al fondo del 
Fiafco, che lo tiene affondato nell' Acqna, ed 
in una direzione affatto perpendicolare alla Ca- 
per fiele dì elTa . , 

C Ada di Vetro perfettamente cilindrica di J. Lutee, 
di diametro , fopra della quale Iona legnati i 

O Bocchetta con Contrabbocchetta folida con Batten- 
te Gmilmente d'ottone toraito, e fermata fta- 
bilaentc alla parte inferiore dell'Afta di Ve- 
tro, e bene fmerigiìata perchè chiuda ^fatta- 
mente l' Aria , che col metodo ordinano li te 
paffare nel Fiafco, D Boc- 



D Bocchetta d' ottone unift nella parte lupei-hire 
; dell' Ada, e con . Cappelletto di ottone Tildi 
rovi ncll'eftrcmiti fuperioro,. e tornito. 
E Pai-te fuperiore del Cappelletto, o Laftra per poi 

vi fopra dei peli cogniti. : 
II Riga di Criftallo polla o ri zontal mente a piano l'o- 
pra l'eftremiia del v.ifo pieno di Acqua, pc:- 
determinare con maggior preciiione i differenti 
gradi d'immerfione , e d' emerlìone del Gazometru. 
.Servendomi dunque del metodo di Farenheit indi 
cito per il tao Areometro , o fa Pefa-litji'.n- 
re , e della rnaniera di graduare il detto Ga- 
zometro del Sig. de Brezé , ho trovato con 
il mìo Gazo me Ito in un tempo, in cui il 
Termometro di Farenheit era iSs.f, eiSS. 
gradi, il Barometro a 17. Pollici II. Unee , c 
II. linee ^, . e l' Igrometro , fecondola coRruzio- 
ne del Sig. da SoulFure • a gradi 1, verfó la (le- 
cita, che il pefo delia mia Aria era a quello 
dell'Aria Atmosferica, come 41- e ~ « 4 4 ' in 
circa .confederando il pefo di unPollice Cubico 
d'Aria Atmosferica di di grano, conforme 
e fiato determinato da! Si™, de Loc . L' iltelTo ho 
ritrovato con rliccola varietà fervendomi anelli 
del metodo del Sig. Cavendish , e del Pricfiky . 
cioè che an Pollice Cubico della mia Aria pe- 
fa in circa a —, di grano. Ora una tal diffe- 
renza nella gravità fpecifica dell'Aria Atmosfe- 



riea maggiora della mia non può dipendere, 3 
fenfo mìo, da alerò che da una quantità mag- 
giore di vapori aquei tenari in di 1Tb! or ione da 
queir' Aria, e d'altre fbfUnze volatili, che 
elabno continua mente dagli Animali , Vegetabi- 
li, e Minerali, che compongono il Globo Ter- 
reiìre . 

Checché ne ria in {brama del pelo Ipeciflco della 
mia Aria, quello è quanro ho ritrovata preti' 
dendoi termini metili , perchè ho rinvenuto che 
era più, o meno grave [a mia Aria, che ciò 
dipende da certe etreoftanze, te quali qui per 
amore di brevità Ksklciò di riferire . 
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Adi 2\. Luglio l?8j. 

!^^0/ infrafirittì artriti amo perla pars verità a* e f- • 
fere fiati Teftimonì Oculari ntll' Elaborata™ Cbimi- 
io , poflo «ella Farmaci/i dirimpetto al Cignale di 
Mercato nuovo , quando I' Eccilteucijfimo Sig. Dottor 
Giorgi refi pubbliche le fue Esperienze nel mefi di 
Gtnnajo 178;. relativamente alla deCompopehnt 
dell' Acqua in Aria infiammabile , 1 deflogifiitati ; 
ove ci fece- vedere, tbe detta Aria non era un Com- 
pojìo dì que/ìe due Arie, ina bensì fi convertiva tut- 
ta in Aria un poco più perfetta dell' Atmosferica . 
Prova dì -ciò ne fu il Lame , che ejfirvammo ardere 
in efla con maggior chiarezza , e per pia tango tem- 
po , cbt nell' Aria comune Atmosferica ; e che non 
aveva tjja alcun carattere </' acidità , perchè non tin- 
geva in rojfo le tinture acqtiofi di l'iole Al 'animate , 
e di Tarnafole , ,nì precipitava C Acqua dì Calce et. 
Ed in fede di che ec. 

Io Marc. Bali Lorenzo Bartolammei fui prefinte a quan- 
to fipra ed in fede mano propria . 

Io March. Luigi Guadagni fui prefinte a quanto fipra, 
ed in fede m. p. 

Io Iifepb Ray affermo quanto fipra . 

la Domenico Ray affermo quanto fipra . m, p. 

Io Abate Luigi Saffi Maejiro in cafa S. f tetti. Gri- 
maldi fiato Lettore ài l'Uofifia nei Cifitrcienfi af- 
fermo quanta fopra m. p. 

Io Tommafo Guadagni fui prefente a quanti di fopra fi 
dice, e cmti/ne , ed ir. fede m. p. 



Io Avvocata Aleffandro Rivani fui pià volti prefente 
alle f addette Esperienze efeguitt pubblicamente dal 
Sig. Dott. Ferdinando Giorgi con grande jcmplieità, e 
maeflrta ed in fede m. p. 
lo Bali Carlo Antella già dtt Borgo fai prefetti a 

quanto fi dice di Jopra m. p 
Io Carla de Bruck fui prefente a quanto fi dice dì fa- 
Io Francefco Banfi fai prefente a quanta fi dice di fo- 
pra, m. p. 

Io Stanislao Canovai Pubblico latore di Filofefia , e di 

Matematica delle Stuoie Pie fui prefente a quanta 

è detto di fopra , ed in fede m. p. . 
Io Gaetana del Ricca delle Scuole Pie fai prefente a 

gnaulo ì detto di fopra, e in fede m. p. 
Io Conte Andrea Arrìgbetti fui prefente a quanto e 

dato dì [opra , ed in fede m. p. '. ' 
Io D. Giovanni Ri vani fui prefente a quanto e detto 

di jopra ed -in fede m. p. 
Io Dottore Gefualdo Vansucei Medico Collegiale, m. p. 
Io Dottore Pietro Patio Vifconti Lettore d' lftjtuzio::i 

Mediche, e Bibliocetarìo attefio quanta fopra m. p. 
le Cav. Alamanno da Fìlicaja afferma guanto di fopr.r 

fi dice, e contiene ed in fede in. pi 
Io D. Agofiiao da Rabatta Lettore attefio quanto fopr.i . 
Io D. Bernardo de' Raffi Ultore di Filofofia nella Ba- 
dìa dì Firenze attefio quanto Jopra m. p. „; . 
Io Cav. Fìafchi attejio quanto fopra m..p. . ... - 
la Dionìfio Dott. Roìdì pià volte fui prejente a fimìli 

Io Mute Giulio Perini uno dei Btbbjfotecari della Li- 
breria Magliabetaua , e V. Segretario perpetuo dilla 
Reale Accademia Fìorc.V.faj ,i'jli-r:u qnjita dì fa'., 
prs fi contiene m. p. 



ERRORI . CORREZIONI . 
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